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COOPERATIVISMO 
CAPITALISTA 


La colaboración entre explotado- 
res y explotados j 


Lias ilusiones refórmistas sirven 
para poner un freno a la acción re- 
volucionaria del proletariado. El 
programa mínimo de los partidos so- 
cial-demócratas, sujeto como está a 
las posibilidades económicas de la 
burguesía, es en cierto modo acepta- 
do por los gobiernos y sirve de nor- 
ma a empresas privadas cuyos inte- 
reses peligrarían si los trabajadores 
llevaran sus exigencias a ciertos ex- 
tremos. 

Un recurso de organización y de 
resistencia económica, basado en in- 
tereses inmediatos, es el cooperati- 
vismo. Los socialistas organizan coo- 
perativas obreras con el declarado 
propósito de abaratar ciertos pro- 
ductos, pero en realidad con el fin 
de crearse por ese medio un fuerte 
movimiento político. Quiere decir, 
pues, que sacrifican a una necesi- 
dad política, de estrategia, la verda- 
dera concepción del socialismo inte- 
gral, representando a la vez ese sa- 
erificio la derrota anticipada del 
proletariado frente a la burguesía. 

El cooperativismo no puede resol- 
ver, ni en su reducida escala expe- 
rimental, el problema de la igualdad 
en el trabajo y en el disfrute. Y eo- 
mo la cooperación está siempre res- 
tringida en el régimen capitalista, 
porque no puede existir una lógica 
correspondencia de esfuerzos entre 
individuos socialmente desiguales, 
sucede que las grandes empresas in- 


.¿  nistriales y ec merciales han llegado 


A NES o 
a 


Las compañías por acciones, ¿no 
son acaso experimentos capitalistas 
de cooperación, si no entre produeto- 
res libremente asociados, al menos 
entre el capital parasitario y el tra- 
bajo creador? 

Informa un telegrama de Nueva 
York que los empleados y obreros 
de la United States Steel Corpora- 
tion, el poderoso trust del acero de 
Estados Unidos, han comprado 
1.538.105 acciones comunes de la 
compañía, desde que entró en vigor, 
hace 17 años, el plan especial que les 
permite adquirir fácilmente tales 
acciones. Y de comprar las que ac- 
tualmente se les ofrecen, la cantidad 
referida ascenderá a 1.638.105, con 
la probabilidad de que llegado ese 
caso la compañía ponga a disposi- 
ción de sus empleados y obreros ma- 
yor número de acciones que el que 
ha fijado hasta ahora. 

Fu£ en 1909 cuando la poderosa 
empresa de que se trata empezó a 
ofrecer en venta sus acciones a los 
que trabajan en sus talleres y ofici- 
nas. El precio que se les fijó enton- 
ces fué de 50 dólares, y se suscribie- 
ron 15.318 acciones. En 1910 no hu- 
bo oferta, En 1911 se ofrecieron a 
70 dólares, y se realizaron 21.119; 
acciones; en 1912 se realizaron | 
30.735 acciones a 65 dólares; en 
1913 el número de acciones así ven- 
didas fué' de 25.793 al precio de 66 
dólares; en 1914 fué de 47.680 al 
precio de 57 dólares; en 1915 no hu- 
bo oferta; en 1916 se vendieron al 
precio de 85 dólares 49.742 accio- 
nes; en 1917 el precio fué de 107 dó- 
lares y el número de aceiones ascen- 
dió a 67.410; en 1918 se vendieron 
al precio de 92 dólares 95.437 accio- 
nes; en 1920 al precio de 106 dóla- 
res 167.407 acciones; en 1921 al 
precio de 81 dólares 255.325; en 
1922 a 84 dólares 94.415; en 1923 
a 107 dólares 100.730; en 1924 a 
110 dólares 113.528; en 1925 a 125 
dólares 82.948; en 1926 a 136 dóla- 
res 74.351 y en 1927 a 122 dólares 
131.427. 

He ahí un vasto experimento coo- 
perativo que ciertamente no podrán 
realizar los socialistas en sus coope- 
rativas de producción y consumo. 
Pero ¿qué representa dentro del po- 
deroso concierto económico de la 
United States Steel Corporation, ese 
millón y medio de acciones reparti- 
das entre los obreros y empleados? 

Desde hace más de 17 años, fecha 
en que el trust del acero de los Es- 
tados Unidos repartió acciones en- 
tre sus empleados y obreros, se 
mantiene en pie, como  reivindica- 
ción inmediata, la jornada de ocho 


horas. En los establecimientos de la 
United States Steel Corporation se 
trabaja en dos turnos, de 12 horas 
cada uno, y no hace mucho el di- 
rectorio de la empresa rechazó la 
implantación de los tres equipos, 
alegando difitultades técnicas y la 
felta de trabajadores competentes. 

Bien puede, pues, repartir el trust 
norteamericano del acero acciones 
entre sus empleados y obreros, Los 
asalariados accionistas seguirán tra- 
bajando la larga y agotadora jorna- 
da, en la creencia de que el rendi- 
miento de la producción acrecienta 
las ganancias de la sociedad y como 
consecuencia los dividendos anua- 
les. ¿Qué importa que la amortiza- 
ción de los pequeños capitales, en el 
reparto de beneficios, sea siempre 
inferior a la diferencia que supone 
cl trabajo de doce horas en lugar de 
ocho? Ahí está precisamente la ilu- 
sión del reformismo. 

Las sociedades por acciones no 
equilibran el esfuerzo del obrero ac- 
cionista con el capital parasitario. 
Frente a ese millón y medio de ae- 
ciones repartidas entre los emplea- 
dos y obreros, están los grandes ac- 
cionistas del trust del acero de los 
Estados Unidos. Y lo que se logra 
ecn esa combinación astuta es some- 
ter al asalariado al interés de la em-! 
presa y a la disciplina del directo-; 
rio, ya que el asalariado-accionista 
se convierte de hecho en un coopera-| 
dor forzoso y debe renunciar a la' 


pdefonsa.diseota ded sus propios in- 


TES Contó” de EN 

Como la United States Steel Cor- 
poratión hay otras muchas compa- 
ñías que reparten acciones entre sus 
cbreros y empleados. Mas ¿puede 
admitirse que la transformación del 
capital privado en capital coopera- 
tivo represente un cambio económi- 
co capaz de poner fin a los privile- 
gios sociales, a la desigualdad y a 
Ja injusticia? Por el contrario,  ve- 
mos en ese recurso de la social-demo- 
eracia, en su aplicación a las grandes 
compañías industriales y comercia- 
les, un obstáculo poderoso para el 
triunfo de la idea revolucionaria y 
de la emancipación integral del pro- 
letariado. 
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La cuestión 
del tráfico; 


¡Un ensayo en el aire — 


La huelga de chauffeurs 
y las brigadas liguistas 


De acuerdo con la ordenanza de tráfi- 
co que excluye de las calles centrales a 
log vehículos ligeros y en cambio deja a 


el sistema de la descongestión... Pero 


mio de chauffeurs. He aquí la informa- 
ción aparecida ayer en los diarios ricos: 

“Los presidentes de diversas brigadas 
metropolitanas se entrevistaron ayer con 
el Dr. Carlés, con el objeto de transmi- 
tirle la opinión de numerosos conducto- 
res de taxínvetros, adherentes a la Liga 
Patriótica, los cuales deseaban conocer la 
actitud que correspondía asumir en pre- 
sencia de la huelga decretada, y que de 
manera tan directa afectaba los intereses 
de los trabajadores, 

“Los delegados de las brigadas expu- 
sieron que la mayoría del gremio se ha- 
lla disconforme con la resolución de sus 
dirigentes, que han dado una vez más 
prueba de su espíritu intolerante al ne- 
garse a realizar el ensayo de cuatro días 
que la autoridad municipal les solicitó. 

“El Dr. Carlés pidió a los presidentes 
de las brigadas se documentaran amplia- 
mente sobre el asunto, para que todos los 
antecedentes reunidos pasaran inmedia- 
tamente a la comisión de organización, 
que aconsejará en definitiva lo que deba 
hacerse”. 


Teoría y práctica 
Una crisis de militarismo en la 
social-democracia alemana 


En Alemania, de acuerdo con el resul- 
tado de las últimas elecciones generales, 
se constituyó un gobierno de colabora- 
ción, en el que participan los socialistas. 
los demócratas y los centralistas. La for- 
mación del gabinete alemán obliga en 
primer término a la social-democracia 
a postergar los puntos de su programa 
menos reconciliables con los intereses 
de la burguesía, porque toda política ex- 
trema precipitaría la crisis ministerial. 
Pero hay ciertos escrúpulos de concien- 


AA 


¿Entrarán en acción las huestes liguis- í Consagr ación 


tas para romper la huelga de chauffeurs? 
Si las bandas de Carlés pretenden pie- 
sionar al gremio con una “parada” de 


coches de alquiler, habrá Jegado el mo- 
mento de poner a prueba la conciencia y | Associated Press en Madrid, se están 


la decisión de los trabajadores del volan- 
te. 
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Religión y 


política: 


En el Instituto de Conferencias Polí- 
ticas de Charlottesville, Estados Unidos, 
se están discutiendo problemas que in- 
teresan a los jefes de los dos partidos 
políticos que se disputarán próximamente 
la presidencia de la república, Las dis- 
cusiones abarcan asuntos de orden local 
e internacional, y también están en jue- 
go las divergencias raciales y religiosas, 
que parece ocuparán un plano importan- 
te en la campaña presidencial. 

La religión y la política fueron el te- 
má de una conferencia en el referido ins- 
tituto. Según informa un corresponsal, 
mientras dirigía la palabra el reverendo 
Albert C. Diefenback, de Boston, se es- 
cucharon bastante gritos, maullidos y la- 
dridos, al referirse el orador a Mr. Smith, 
candidato presidencial de los demócra- 


Declaró el reverendo Diefenback que 
ningún católico de la iglesia de Roma de- 


bía ser elegido presidente dla, Unión, . 


pa: 

oyentes, los que innvediatamente hicieron 
constar su disconformidad golpeando en. 
el suelo con los zapatos. Entre los indig- 
nados por los conceptos del sacerdote, se 
hallaba el publicista de Richmond, John 
Stewart Bryan, quien gritó: “¡Yo votaré 
por Smith para demostrar que este país 
es lo bastante amplio como para no de- 
jerse conducir por el fanatismo!” 

Miss Annie Peck, conocida autora y 
viajera, habló a continuación declarando 
que los países católicos de la América 
latina gozan de la más completa fMber- 
tal de culto. Dijo que había efectuado 
hueve viajes a la América latina durante 
los últimos 20 años. Citó la separación 
úe la iglesia y el Estado, realizada ami-* 
gablemente en Brasil, Chile, Ecuador y 
Uruguay. Agregó que la inclusión dentro 
de los debates del tema “¿Puele un ca- 
tólico ser presidente de los Estados Uni- 
dos?”, la obligaba a manifstar, al soste- 
ner que puede serlo, que los países cató- 
licos dan muestras de mayor tolerancia 
que los protestantes, como lo prueba el 
hecho de que Francia tiene un presidente 
de religión baptista. 

En Estados Unidos todo sirve para ha- 
cer política. Y no puede extrañar a na- 
die que enla próxima campaña presiden- 
cial el electorado se divida en católicos y 
protestantes, como anteriormente los yo- 
era se dividieron en “secos” y “moja- 

os”, 


* nel — dijo el señor Gabilán. — Nos inte- 


del despotismo 


! 


cia que no debiera olvidar un discípulo 
de Marx, aun cuando sea ministro y car- 
gue sobre sí las responsabilidad del po- 
der con hombres de diferente ideario. 
Se sabe que la social-democracia ale- 
mana se presentó en las últimas eleccio- 
nes con un programa pacifista, que opu- 
so al militarismo de los partidos nacio- 
nales que propician la restauración de 
la monarquía y el retorno a las condicio- 
nes anteriores a la guerra de 1914. Y si 
fué el pacifismo un argumento decisivo 
en el triunfo del partido socialista ¿có- 
mo se explica que el actual gobierno, 
con el voto de los ministros reformistas, 
acepte el programa militar del anterior 
gabinete, pretextando- que fué votado 
por el parlamento? 
: El contraste entre la teoría pacifista 
del socialismo de Estado y la práctica 


Según informa el corresponsal de la ¡ gubernamental de la social-democracia, 


realizando en la capital y otras ciudades 
de España los preparativos para el acto 
consagratorio de la dictadura. La Unión 
Patriótica organiza un acto público para 
el 13 de septiembre, aniversario del cuar- 
telazo, el que debe ser una especie de 
marcha fascista destinada a impresionar 
a la opinión pública, que hasta ahora no 
se impresiona con ninguna de las paya- 
sadas de Primo de Rivera. 

Los preparativos para la conmemora- 
ción del nuevo aniversario de la dictadu- 
ra estan a cargo de las brigadas fascis- 
tas que dirige un tal Gabilán, el que aca- 
ba de hacer en “La Nación” de Madria 
esta declaración de fe política: 

“Nosotros no queremos adeptos a gra- 


resa *l concurso de valores ciudadanos. 
Lós antiguos partidos no respondían a 
los ideales ni a las emociones popula- 
res; su sistema frustró los deseos y anu- 
ló las capacidades. Má que su doctrina, 
la austeridad de Maura, su elevación de 
pensamiento y su conducta en un am- 
biente que estaba podrido lograron im- 
presionar durante unos años. El y sus 
ló las capacidades. Más que su doctrina, 
proponérselo. Pero, en cambio, con el 
Marqués de Estella varía de rumbo la 
vida nacional. Es el movimiento más 


el eristiano.s , ,.: ; 
A abora Ja-manifes- 
tación del 13 de septiembre. A juzgar por 
las noticias que tenemos de provincias, 
el acto será la afirmación más grande 
de patriotismo y fe que se haya reali- 
zado. No será sólo un acto de gratitud 
para el caudillo, sing una incomparable 
exaltación del amor patrio. La Unión 
Patriótica, que cuenta hoy con el bene- 
plácito y el concurso de eiementos valio- 
sos, llegará, desde luego, a cumplir el 
programa que le trazó el Marqués de Es- 
tella. 


Ese señor Gabilán debe ser un pájaro 
úe cuenta y de presa. Sabe que el pue- 
blo español estará ausente en el acto 
consagratorio de la dictadura, que no 
formará cola en las manifestaciones pa- 
trioteras, que repudiará en silencio la 
nueva farsa de Primo de Rivera. 

De ahí que diga que el partido de los 
“Gabilanes” no busca la adhesión de las 
masas obreras y sí solamente la compli- 
cidad de quienes viven en las encrugija- 
úas del poder y engordan con el presu- 
puesto de la nación. 

Los “valores ciudadanos” que apoyan 
a Primo de Rivera y que consagrarán el 
despotismo impuesto al pueblo español 
con una farsa al estilo fascista, son pre- 
cisamente aquellos mismos  politiqueros 
adeptos lograron impresionar al país sin 
a los histriones desplazados del palacio 
úe Oriente por el histrión marqués de 
Estella. 


a .. 2. 3 La 
los tranvías libre circulación por la ciu- 
dad, fué ensayado el día 16 y siguientes 
¡ 


Cómo entendemos la acción revo- 


como no circulaban los autos taxímetros 
devido a la huelga declarada por la 
Unión Chauffeurs, el ensayo no pudo ser 
realizado más que en teoría. Así y todo, 
en los lugares destinados a paradas de co- 
ches particulares, Ómnibus, etcétera, se 
produjo un verdadero desastre, al extre- 
mo de que hasta los traenvías circularon 
con dificultad por el radio central. 

El ensayo aun sin circular los autos de 
alquiler, fué un completo fracaso. La cir- 
culación estuvo interrumpida en las ca- 
lies centrales y los tranvías fueron los 
primeros en obstaculizar el tráfico. Pero 
ese hecho no impide al Girector de Trá- 
fico declarar que la nueva ordenanza dió 
resultados satisfactoerios. 

Sostiene el señor Aversa, en una in- 
formación dirigida al secretario de Obras 
Públicas, Dr, Moreno, que con la cola- 
boración de la policía se había aplicado 
la reglamentación sin dificultades. Sólo 
había que lamentar la falta de los au- 
tomóviles de alquiler, con cuya presencia 
en la circulación se habrían podido apre- : 
ciar ya los resultados de la nueva orga- 
nización del tráfico en la zona central. 
Expresó el Sr. Aversa su creencia de que 


con la nueva reglamentación los más fa- ;- 


vorecidos son los automóviles de alquiler, 
pues podrán circular con regularidad y 
sin interrupciones como no ha ocurrido 
hasta ahora. Agregó que si el gremio de 
chauffeurs depone su actitud y contribu- 
ye a la aplicación de la ordenanza, habrá ' 
dado pruebas de que tiene realmente in- 
terés en la solución de un problema que 
afecta a toda la ciudad y más qu nadie 
a los conductores de vehículos. . | 
El director de Tráfico argumenta con 
los pies. Pero dejemos eso a un lado. 
También el mulato Crlés quiere ju- 
gar una carta en la cuestión del tráfico 


luci 


onaria del individuo sobre el 
e ambiente 


Hay un hecho que está fuera de toda vieva espiritualmente a las más altas Ci- 
discusión y es que el individuo es suscep-/ mas y abre así un abismo entre su es- 
tible de evolucionar más rápidamente? 


que la colectividad. Un hombre de me- 
diana capacidad de comprensión, con un 


| 


píritu y el espíritu de la época en que 
vive, tampoco es un fautor de emanci- 
pación económica colectiva el hecho de 


poco de voluntad, de esfuerzo y en de- | la simple emancipación individual en el 


terminadas condiciones, puede elevarse 
en pocos años mental y moralmente y 
distanciarse por eso mismo de las ma- 
sas, que quedan en un nivel más bajo. 
Eso es posible, como es más posible tam- 
bién, la emancipación económica que la 
colectiva. Un individuo de cierta habili- 
dad, de espíritu de empresa, se abre ca- 


mino más fácilmente que la masa toma-. 


da en su conjunto. 

Pero la evolución y el progreso intelec- 
tual dell individuo tiene tan poco. que 
yer con la revolución como la posesión 
individual de la riqueza. 

Ser revolucionario es elevarse moral y 
espiritualmente del ambiente que nos ro- 
dea, del medio en que vivimos, 
también, y esto es ineludible, esencialísi- 
mo, trabajar consciente y tenazmente en 
la transformación colectiva. Si es verdad 
que no puede haber transformación co- 


lectiva sin+una previa evolución de al-| 


| 


gunos individuos, — la minoría revolu- 
cionaria, —-'es verdad también que el 


| 
| 


pero : 


terreno económico. 

Al individuo se le presentan mayores 
posibilidades de prosperidad, de eleva- 
ción que a las masas. Y el individualis- 
mo burgués del siglo pasado quería re- 
solver todos los problemas dando al in- 
dividuo la libertad de desarrollarse in- 
solidariamente. Hemos visto que por ese 
camino a lo único que se ha llegado es 
a hacer tambalear el “statu quo”, las cas- 
tas tradicionales, pero el privilegio de 
«sas castas ha quedado en pie y ha ser- 
vido como de premio a los más audaces, 
a los más fuertes o a los más astutos. 
La extructura social no ha variado por 
eso; al contrario ,ha recibido nuevos ele- 
mentos de fortificación y de sostén. 

Contra el individualismo burgués, nos- 
otros oponemos la solidaridad social, el 
socialismoy en su verdadero sentido. 

Y somos revolucinarios porque al mis- 
mo tiempo que cultivamos nuestra per- 
sonalidad y que procuramos llegar indi- 
vidualmente a la posesión del saber, que- 


progreso revolucionario consiste sobre to- | damos en el seno de las grandes masas, 
do en la cooperación de los individuos i ayudándoles con todas nuestras fuerzas 


* más esclarecidos y evolucionados con la | a dar sucesivos pasos progresivos, cons- 


masa más o menos indiferente, apática | cientes de que el disfrute de un desarro- 


y atrasada. 


Nc intelectual es mayor cuando partici- 


y, claro está, toma partido contra el gre- | Como no es revolucionario el que se |pan en él las colectividades en que vivi- 


hondo de la historia de España, el más |, 


a a 


es bien evidente. Y el caso planteado en 
Alemania constituye una demostración 
terminante del fracaso de los teóricos 
marxistas frente a la administración del 
gobierno y a sus gestiones como minis- 
tros del Reich. Veamos la prueba de es- 
te aserto en el siguiente telegrama del 
corresponsal en Berlín de un diario de 
esta capital: 

“Más pronto de Jo que se creía, en el 
partido socialista, y simultáneamente en 
el gabinete, en el que ellos tienen in- 
fluencia preponderante, ha surgido una 
grave crisis. 

“A fines de la semana pasada el pú- 
blico fué sorprendido por un comunicado 
que señalaba que el gobierno, en su úl- 
tima reunión, había otorgado fondos pa- 
ra la construcción de un acorazado, acor- 
dada por el Reichstag pasado, pero dila- 
tada hasta septiembre por la interven- 
ción del Consejo del Reich, con «el fin 
de que se examinase si la situación fi- 
nanciera permitiría el gasto de muchos 
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SUSCRIPCION 
MENSUAL 


incluso el 
SUPLEMENTO 


millones en un nuevo buque de guerra, 
cuyo valor fué enérgicamente discutido 
tanto por los demócratas y socialistas C0- 
mo por algunos peritos militares. En la 
campaña electoral la cuestión de los aco- 
razados desempeñó un importante papel, 
especialmente por la agitación desarro- 
llada por los socialistas, quienes comba- 
tieron tal gasto como inútil y nocivo. 
Por eso fué mayor la sensación al saber- 
se que el gobierno había acordado por 
unanimidad la construcción del acoraza- 
do, sin que los ministros socialistas in- 
tentasen seriamente evitar el acuerdo. . 

“Atacado con vehemencia por la pren- 
sa comunista,.el gobierno publicó un co- 
municado en que atribuye toda las res- 
ponsabilidad al Reichstag pasado, que ya 
había votado «l presupuesto miiltar, y, 
que, por lo tanto, el actual gabinete no 
tiene derecho a anular el voto del paria- 
mento anterior. 


“La argumentación del gobierno no ha 
convencido a nadie y ha venido más bien 
a agravar la situación. Los ataques de 
comunistas y nacionalistas, que se bur= 
lan de los socialistas y les acusan de hab 
ber engañado a sus electores, se han he-- 
cho aun más enconados. La inquietud y 
el descontento se extendieron a los cír- 
culos «socialistas, los cuales protestan en 
contra de la decisión gubernamental, y 
se habla de que varios socialistas influ- 
yentes, tales como Loebe, Breitscheid, y: 
otros, expresaron su desaprobación de la: 
actitud de los ministros socialistas. El 
bloque parlamentario y la dirección: del 
partido fueron convocados para dentro 
de pocos días con el objeto de deliberar 
acerca de la situación. En la prensa so- 
cialista el grupo radical del partido re- 
clama, en una campaña violenta, que los 
ministros socialistas se retiren del ga- 
binete.” dl 

Los socialistas alemanes están frente 

, 2 una crisis de militarismo, Han prefe- 
rido aceptar el proyecto de construcción 
de un barco de guerra antes que renun- 
ciar a los puestos que tienen en el go- 
bierno, con lo que demuestran que su 
programa pacifista era un simple recur- 
so electoral. ¿Qué otra cosa se puede es- 
perar de esos profesionales de la políti- 
ca, expertos en el arte de gobernar a 
los- pueblos? : 


La justi 


. A los hombres hay que juzgarlos por 
sus obras, no por sus palabras. Los que 
obran de una manera y hablan de otra, 


como los curas católicos, y como tantos : 


otros que no son católicos ni curas, in- 
sisten, para que escuchemos lo que nos 
dicen, pero rehuyen mostrarnos con la 
misma diligencia lo que hacen. 

Pero las palabras no tienen valor algu- 
no como material único; las valoriza la 
conducta del que habla, les da un cuerpo, 
una realidad la trayectoria de los hechos 
que encarnan y simbolizan, Esto nos pa- 
rece indiscutible. 

Si las palabras tuvieran un valor en 
sí, ¿qué lenguaje más hermoso que el 
de los aspirantes a diputados y el de la 
diplomacia? Felizmente hace mucho 
tiempo que los hombres se van dando 
cuenta de que una cosa es predicar y 
otra dar trigo, de que una cosa es pro- 
nunciar bellas palabras y otra corrobo- 
rarlas en la vida práctica, es decir vivir- 
las, actualizarlas, demostrar en los he- 
chos su verdad y su justicia. 


tamos nosotros del poco valor de las pa- 
labras en sí, que, al contrario de los que 
pretenden que se les jwzque por lo que 
dicen, nosotros queremos que se nos juz- 
gue por lo que hacemos. En nuestra obra 
está la mejor defensa y la mejor justifi- 
cación de nuestras palabras. Hay que 
juzgar, pues, la obra de los hombres; los 
hombres en sí importan sólo muy relati- 
vamente, 

Hacen mal y revelan una gran impo- 
tencia los que quisieran mancillarnos, 
desacreditarnos al zamarrear nuestro 
nombre al levarlo de la ceca a la me- 
ca como un espantajo. Aparte del hecho 
que tenemos el orgullo de marchar con 
la frente en alto, tenemos la gran satis- 
facción de parapetarnos contra todas las 
insidias en una trinchera sólida, inex- 
pugnable: la obra realizada, la que rea- 
lizamos, la que realizaremos. 

En ese punto la casi totalidad de los 
individuos que han hecho profesión de 
fe de hostilidad permanente con el buen 
sentido y con el criterig anarquista, es- 


tán en descubierto; su existencia entera ! 


es un cero a la izquierda en lo referen- *! 


EXE AA 


mos y conscientes también de que no 
puede haber verdadera libertad y verda- 
dero bienestar en medio de la esclayi- 
tud y de la infelicidad del pueblo. 

Esa mentalidad nuestra, que es a nues- 
tro entender la mentalidad revoluciona- 


las masas y nuestro empeño por traba- 
jar desde sus propias filas por la eleva- 
ción espiritual y moral y por la eman- 
cipación completa. 

Eso explica también el hecho que, sin 
transigir con los errores y las equivoca- 
ciones, no desfallezcamos ante la prime- 
ra dificultad como pretexto para levan- 
tarnos en son de protesta y aislarnos.de 
los que se han equivocado. Tomamos el 
error ajeno más bien como una deficien- 
cia de nuestro esfuerzo para llevar la 
luz de la comprensión y el espíritu del 
socialismo a las masas, y en lugar de 
Cecepcionarnos a cada traspiés, procura- 
mos superarnos en la acción proselitista, 
en la propaganda y en el esclarecimien- 
to de las cosas. 


Tan convencidos y tan penetrados mos nosotros. Por eso no mendigamos el 


) 
ria, explica nuestro apego al pueblo, a| Sacco y Vanzetti; V Dos vidas; Vi Co- 
| 


Sanciones y sanciones 


ficación de la conducta 


0 por los hechos mísmos? 


te a Ja labor revolucionaria, cuando no 
un factor negativo y estéril. Y se empe- 
ñan en esas condiciones a Jibrarnos ba- 
talla. No, no la aceptamos. Eso equival- 
dría a desviarnos, a torcer £l rumbo. 
Contra los impotentes y los verbalistas 
están nuestras realizaciones positivas. 
Ellas valen más que todas las palabras. 

Es necesario repetir una cosa que he- 
mos dicho mil veces: que pierden lamen- 
tablemente e] tiempo los que no 4argu- 
mentan contra nosotros y nuestro movi- 
miento más que palabras; no cederemos 
más que a una obra superior a la nues- 
tra. Y la superioridad mo se discute, se 
impone por sí misma con la lógica mis- 
ma de su razón de ser. 

Sin ninguna falsa honrilla, nosotros 
seremos los primeros en reconocer toda 
buena iniciativa, salga de donde salga, 
«n ceder el puesto a una obra de más 
aliento, de más consistencia, más  pro- 
metedora que la nuestra, . 

Es el lenguaje de los hechos el que 
debe primar sobre todo, A él nos atene- 


voto de confianza de ninguna asamblea, 
por eso no nos humillamos al reconoci- 
miento de ninguna mayoría. 

La mejor sanción de nuestros actos es 
la que surge del asentimiento y del apo- 
yo de los compañeros. ¿Por qué no han 
de pensar lo mismo los que se debaten 
en la impotencia y en la rabia porque el 
movimiento no da fe a sus palabras? 
Esa falta de aprobación por parte del 
movimiento, para los hombres que tienen 
la manía y la ambición de estar en “pri- 
mera fila”, debiera ser un estímulo, un 
aliciente que les llevase a emular con 
los demás en el terreno de las buenas 
obras. Y entonces surgiría espontánea 
la sanción colectiva y el voto de confian- 
za tácito que se esfuerzan en vano hoy 
por recabar de las asambleas, con toda 
suerte de artimañas, de falacias y de 
maquinaciones. 


LA PROMESA 


¿Suplemento Quincenal 


El próximo número de esta revista 
tiene el sumario siguiente: 

D. A. de Santillan: “La tragedia de 
Sacco y Vanzetti (1920-1927). — 1 la- 
troducción bibliográfica; 11 País de te- 
rror antiobrero y antirrevolucionario; 
111 Los crímenes de Bridgewater y de 
south Bramtree; 1V De las fantasías 
del comisario Stewart a la detención de 


mienzan las maniobras policíaco-judicia= 
ies; VII El proceso de Plymouth contra 
Vanzetti; Vl11 El proceso en-la corte de 
justicia de Dedham; IX La lucha por la 
justicia en los tribunales norteamerica- 
nos; X Penalidades y martirios; XI El 
juez Thayer en sus trece; renovación del 
colegio de la defensa; XII Nuevos trá- 
mites legales. La sentencia de muerte; 
XIV El gobernador Fuller y la comisión 
de encuesta. ¡Todo perdido! XV Cómo 
mueren los anarquistas”. B. Vanzetti:, 
“Cartas al Comité pro Sacco y Vanzetti, 
de París, y a- Luigi Bertoni”. W. C. 
Thompson: “Las útimas declaraciones 
de B. Vanzetti” — Bibliografía. 
Precio: 20 centavos el ejemplar. 
Aparecerá el 20 del mes corriente 
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: tra dice: 


y PRIMERA RESOLUCION 
MOVIMIENTO CAMPESINO 7 ' 


1 — Se reconoce la necesidad imperio- 
sa de establecer una corriente efectiva 


de solidaridad fraterna entre los traba-. 


jadores del campo y los de la ciudad, ya 
que sólo mediante la fusión de sus fuer- 
zas será posible la manumisión total del 
proletariado. 

11 — La Confederación General de Tra- 
bajadores, de acuerdo con su 
comunista libertaria, no acepta la pro- 
yiedad individual de la tierra y.sostie- 
ne la organización de grupos comunales 
que usufructuariamente la trabajen y se 
repartan sus productos, dando a. cada 
uno según sus necesidades. 

111 — El sexto congreso de la C. G. T. 
resuelve que el Comité Confederal, de 
acuerdo con las federaciones, sindicatos 
O uniones dependientes de la Confede- 
ración, realice amplia propaganda entre 
Jos campesinos del país, con objeto de es- 
tablecer la Confederación General Cam- 


pesina. 

_1V — A efecto de combatir la explota- 
ción comercial burguesa de los produc- 
tos de la tierra, se establecerán oportuna- 
mente almacenes comunales, administra- 
dos por la representación de cada gru- 
po, quienes se entenderán con los cen- 
iros de consumo y realirarán el inter- 
cambio con los obreros de la ciudad. 

V — Desde luego se activará la orga- 
nización de congresos en todo el país, a 
fín de constituir federaciones regionales 
dol después integraran la F. G. Campe- 


¿VI — La C. G. T., por medio de to- 
dos sus organismos del campo y de la 
ciudad, combatirá la acción ejercida por 
los políticos, los que, con el pretexto del 
reparto de tierras, encuentran fácil ac- 
ceso a sus actividades bastardas, sem- 
brando la desconfianza y la discordia 
entre los cultivadores de la tierra. Se 
entiende como elementos políticos O 
enemigos de la verdadera liberación de 
Jos campesinos, a todos aquellos que se 
aparten del sistema planteado por esta 
Confederación para resolver el problema 
agrario. E 

. VI — Se adopta el nombre de Comu- 
nidad Agrícola Libertaria para las uní- 
dades que integrarán prinvero a las fe- 


.. DE MÉXICO 
oluciones del VI 
greso de la €. €. 


¿Ordinarias de las Federaciones Lotales, |' 


o Regionales, se celebrarán anualmente, 
y las extraordinarias cuando las circuns- 
tancias de las federaciones lo exijan. 
Los congresos de las Federaciones Gene- 


. rales se celebrarán de acuerdo con lo es- 


deraciones regionales y después la Fe-' 


deración General Campesina. 


VII — Se fomentará a toda costa la ¡jas agrupaciones que realicen la adqui- | 
fundación de colonias por elementos afi- | sición de estos sr o que pelo de : Gichia, el Comité Confederal y las federa- C 


tipulado en las cláusulas respectivas de 
laz Bases Confederales. 
IV — El sexto congreso de la C. G. 


T. acuerda que el Comité 'ederal, en 
acuerdo con el Comité de la eración 
General Obrera del Ramo Textil, convo- 


que dentro de los ocho días siguientes 
21 término de él, a una convención obre- 


rá de la industria textil, que tenga por| 


objeto provocar una nueva convención 
obrero-patronal, con el fin de establecer 


¡un nuevo contrato colectivo de trabajo 


entre Obreros y patronos, que derogue 


progreso moral de los trabajadores, las 
lMámadas Juntas de Conciliación y 
bitraje. y 


TERCERA RESOLUCION 
CRISIS ECONOMICA 


1 — Siendo la crisis de trabajo resul- 
tante exclusivo del sistema capitalista 
que impera, el sexto congreso declara la 
necesidad apremiante de interesar al 
proletariado en los principios y acción re- 
volucionarios, haciendo para el efecto, 
tanto el Comité Confederal como las dis- 
tintas federaciones, una lucha tenaz con- 
tra el sistema económico que prima. 

11 — Los sindicatos, federaciones lo- 
cales, regionales y generales, y aun los 
mismos grupos ideológicos, miembros de 
la C. G. T., lucharán con todas sus fuer- 
zas, a base de las tácticas que aconseja 
el sindicalismo revolucionario, para im- 
pedir los cierres de fábricas, talleres, 
minas, campos y en general cualquier 
centro de trabajo. Del mismo modo lu- 
charán para evitar la reducción de horas 
de labor, cuando esto traiga como con- 
secuencia rebaja de jornal. 

111 — El congreso acuerda: para im- 
ponerse a la burguesía contra la clausu- 
ra de centros de trabajo, se tome pose- 
sión de ellos revolucionariamente; las 
organizaciones de la C. G. T. y los 
pos ideológicos quedan obligados a pres- 
tar ayuda decidida e inmediata a aque- 


nes, con el propósito de llevar a la prác-' realizarla. 


tica nuestras aspiraciones de armonía in- 
tegral y emancipación, 
IX — Las federaciones locales exis- 


IV — Como una de las medidas de de- 
fensa contra la desocupación, se acuerda 
activar la lucha por la conquista de la 


gru-, 


la difusión de este periódico, dentro 
e16dl hs 


'sus elementos. El 
cesidad imperiosa de llevar a la realí- 
dad este acuerdo, cuanto antes. 

X — Por necesario para in- 


camine tan solo a orientar a los obreros 


serán de acuerdo con los sindicatos 


su acción. 

XI — Los comités ejecutivos de las 
agrupaciones adheridas se preocuparán 
especialmente porque los agremiados com- 
pren folletos de ideología revolucionar- 
ria, así como periódicos afines a los 


y campesinos en las ideas libertarias. |] 
o; 


federaciones más próximos al lugar de reses, y por lo tanto, luchar 
, it temente por él. Los gastos que origine 
| esta tarea serán sufragados por la teso- 


) patentiza a [Unánime en pro del acuerdo a que 88 ; caracteres 


-V—En y 

bién se tratará la abolición de trabajos 

a destajo. Ñ . 
SEPTIMA RESOLUCION 


MOVIMIENTO INTERNACIONAL 


1 — El estrechamiento de la fraterni- || 
ria 1 , es para 

la C. G. T. uno de sus ¡es inte- 
constan- 


rería confederal. o! 

11 — El sexto congreso de la C. G. T. 
determina enviar al próximo congreso de 
la A: 1 T. un delegado directo de esta 


principios de la C. G, T, Confederación; para'el efecto, el Comi- 
té Confederal trabajará con toda activi- 

QUINTA RESOLUCION dad por reunir las posibilidades necesa- 

rias El nombramiento de este delegado se 


JORNADA DE SEIS HORAS DIARIAS 

1 — La C. G. T. reafirma su lucha por 
la conquista de la jornada de seis horas, 
no tan sólo contra la crisis económica, 
sino también como un punto de reivindi- 
cación de los 


su localidad un comité de agitación en 
'pro de esta conquista, que se entargue de 
promover controversias, mitines, confe- 
rencias y toda cláse de actos en” benefí- 
Dor su objetivo. , OS 
o A por una 
acción en todo el mundo, eh «pro! de la 
jornada de seis horas, y llevará al seno 
de la Confederación Continental la pro- 


posición de establecer en 'el continente ' tinóntal radicaréá 


un movimiento uniforme-a este réspecto. 
SEXTA RESOLUCION * 
SALARIOS — CONVENCIONES 


1 — Las federaciones: existentes, por 
conducto del Comité Confederal, infor- 
marán a todos los éelméntos de la C, G. 
T. de los salários que prevalecen en su 
radio de acción, así como de las condi- 
ciones de trabajo -que primen, al objeto 
'de que los organismos adheridos estén 
en conocimiento de la necesidad de dar- 
le ayuda a aquellás federaciones que em- 
prendan una acción por el mejoramien- 
to de salarios. y 

11 — El sexto congreso estima que es 
de urgencia determinar a punto fijo la 
conveñiencia o inconveniencia de la ni- 
velación de salarios en las diversas in- 
dustrias u oficios del país. 

111 — Para llenar la necesidad antes 


[ciunes trabajarán por la realización de 

convenciones obreras de gremio o indus- 
tfia, que se avoquen al conocimiento del 
asunto. 


tentes, adheridas a la C. G. T., nombra- / jornada de seis horas; quedando para el | . 1V:—.Al realizarse las convenciones y 
zán cuando menos bimensualmente, co- | efecto el Comité Confederal y las federa- ¡ £stablecerse un criterio uniforme . entre 


misiones que salgan a las regiones que ciones exhortados a que pongan especial las distintas que se verifiquen, el Comi-. 
ea : jay do de Die mn | iqución, a. cate. ounio de activadas. 1 66 onfederal y las, aciónes-$e pon 
Me otlicinase dudas alo qxieian aludidas” y ij se 


ra que la labor de propaganda sea am- 
plia y efectiva. j 

_X — El Comité Confederal pedirá a 
la mayor brevedad posible a las comu- 
nidades y sindicatos, informen sobre las 
facilidades que podrían obtenerse para 
fundar diversas escuelas rudimentarias 
dentro de las mismas Organizaciones 


" campesinas. Al mismo tiempo solicitará ' 


de todos los sindicatos y uniones adhe- 
frentes, uno y dos compañeros capacita- 


1 


: dos y dispuestos a desempeñar esta labor : 
educativa dentro de los gremios campe- ' 


sinos, formulando una estadística con 
estos datos, para distribuir a los cama- 
radas que a ellos se presten por medio 
de sus organizaciones, en los lugares del 
campo donde resulte más conveniente. 

XI — Los sindicatos de la C. G. T. 
y las comunidades ya establecidas, ayu- 
darán moral y materialmente a los cam- 
pesinos que pretendan organizar nuevas 
comunidades. 

XII — En lo que respecta a los “me- 
dieros”, debe lucharse porque adquieran 
las dos terceras partes de la producción 
de la tierra que trabajan y, si es posi- 
ble, las tres cuartas partes, como ya su- 
cede en el Estado de Jalisco. 

XII — Al establecerse las escuelas ru- 
rales en las Congregaciones, Comunida- 
des o Sindicatos, se procurará imbuir 
desde el principio la idea de que cada 
miembro de la agrupación derrame los 
conocimientos que vaya adquiriendo en- 
tre los compañeros que por cualquier 
circunstancia, y principalmente por des- 
conocer el castellano, no pueden adqui- 
zír amplias orientaciones. 

XIV — Siendo benefactora para los 


rá la misma a uno solo de estos terre- 
nos. 


SEGUNDA RESOLUCION 
MOVIMIENTO OBRERO 
1 — El sexto congreso de la C. G. T. 


deración respectiva. 
Jl — A) Las federaciones locales las 


prender una agitación entre el proleta-: 
riado de todo el país, tendiente a intere- 
sarlo por la solución de la crisis econó- 


mica. Para el efecto, se- lanzará un ma- 
nifiesto orientando al proletariado sobre 
la situación exacta en que se encuentra 
y el peligro de que ella empeore a cada 
momento; y posteriormente se llevará 
a cabo una manifestación general de pro» 
testa, 4 


CUARTA RESOLUCION 
PROPAGANDA 


1 — Bajo las tácticas y principios de 
la C. G. T., los sindicatos y federaciones 
adherentes, procurarán atraer al seno de 
la Confederación a las agrupaciones au- 
tónomas o independientes. ! 

11 — La propaganda de la Confedera- 
ción se hará siempre bajo los principios 
úe la misma; Jos organismos adherentes 
ny pactarán definitiva ni temporalmen- 
te con organizaciones extrañas. Cuando 
por urgencia el Comité Confederal en- 
cuentre indispensable a las ideas u orga- 
nización, hacer un movimiento general 
de solidaridad hacia organizaciones no 
adherentes, pasará un referendum entre 
las distintas federaciones para que sea 
a votación de ellas y por mayoría, como 
se decida la realización o no de ese mo- 
vimiento. - 

111 — También las federaciones loca- 


+ Discusiones 


A propósito 
París, 27 de junio de 1928. * 
¡ Queridos amigos y compañeros de LA 
| PROTESTA: - 
| Recibo y. leo ahora los números de. 
vuestro periódico que se refieren al' 
| atentado contra el consulado italiano. en” 
' esa ciudad — del mes pasado, es decir,” 
los números del 24, 25, 26 y 27 de mayo 
— y siento la necesidad de escribiros de' 
inmediato, porque en todo lo que vos-" 


uniones 


| Me aperece, cómo.a. vosotros, 
faltan )! 


atentado al do italiano; 
j dispuesto también yo, por eso, 


caracter te anarquistas. 
il hecho que la bomba haya sido puesta 
un cams 


3885 
he: 
ln 


| 


¿ 
| 
| 


podáis descartar a priori del todo esta 


+ otra hipótesis. Por ejemplo, leo en un pe- 


7 48 
: A). Constitución dé "úna Confederación 
¿Obrera y Campesina del Continente Ame- 
;ricano, adherida a Í£' A. L T. 
.B) La finalidad de esa Confederación 
«será el .comunismoó Anarquista. 
C) De diato la representación con- 
' tres delegados que 
j permanecerán éit' el sitio que la Confe- 
deración desigié: Los gastos de organiza- 
ción que con iútivo de la Confederación 
se tengan, "sufragados a prorratéo 
entre las agrupaciones conferenciantes. 

D) La lucha*contra la reacción y"el 
caudillaje, político, militar y religioso. 

E) Conquista de la jornada de seis 
horas en el continente americano y en 
el viejo z 

F) La ontinental de la A. L T. 
contra la prensa, en defensa de la ver- 
dad. ESAS 

G) Arclitvo del movimiento Obrero en 
América 9): 

H) Intercambio de delegados entre las 
agrupacióñies obreras del continente. 

1) Posición ante el movimiento obrero 
europed' y ' demás países no integrantes 
de América. 

3) ¿Cómo suprimir mejor las organi- 
zaciófitg bolcheviquis y reformistas? Más 
aquellos puntos que acuerde el Comité 
nfederal y que sean en beneficio de 
las "ideas que la Confederación sustenta. 
-V— Sobre la acción de la C. G. T. en 
el movimiento obrero revolucionario de 
Cuba, se acuerda que el Comité Confede- 

entre en relaciones con el compañero 
án del Valle, residente en aquel lu- 


LLL 


die 


TE 


y' polémicas 


de atentados 
ot p 

tido de responsabilidad, de conciencia del 
'stin, de relación «ntre el medio y el fin, 
"bara que sea y aparezca a los ojos de 
todos moralmente legítima, necesaria, 
“útil a la causa por la cual es ejercida. 
Aun cuando fracase su Objetijo el obje- 
tivo debe ser evidente, y el medio adop- 
“tado no debe ser desproporcionado con el 
“fin propuesto. Pero en el caso particular 
“de buenos Aires es difícil juzgar sobre 


otros décis, aun habiendo mucho de ver-”, eso, porque se ignoran los autores del 


dad y reflejando preocupaciones nobilí- 
simas, hay también algo que me parece 
fuera de tono, algo de injusto, algo que 
va más allá de los límites de la sereni- 
dad y del interés de parte. 

Me explico perfectamente vuestra si- 
tuación: Por un lado, al otro lado del. 
ucéano, no podéis sentir, como nosotros,; 
ls italianos, la pasión dolorosa y furibun-, 
da de'la tragedia de que somos víctimas 


y expectadores; es decir ahí la sentís des- . 


atentado, sus verdaderas intenciones, las 
circunstancias por las cuales tales inten- 


sar, para poder obrar bajo información |. 


eE 
q 


sería interesante saber por qué las au- 
toridades no estaban y estaban en cambio 


pobres diablos. Pero me prolongo dema- 
siado sobre cosas que no sé; y.es super- 
£luo, por párte mía. En todo caso, aun 


trado: movido por intenciones dirigidas a 
un fin preciso, ni un acto provocativo 
fascista, ni un gesto irracional. de vio- 
lencia por la violencia, podría ser un he- 


nes punitivas y se ha 
nalmente con los más negros crímenes, 
contra compañeros nuestros, obreros y 
gentes inofensivas e inocentes. 

No habéis tenido en-cuenta estos úl- 
timos elementos de juicio, porque tal vez 
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por la opresión y por la ofensa” 
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para evitar los errores y desarrollar una 
actividad más proficua y en armonía 
con nuestras ideas. E 


to alguno; y admito muy bien que, en 
idéntica situación, habría podido caer en 
el mismo error, que he creído bueno se- 
ñalar en vuestro Ñ 

Pero nuestro común trabajo por la an- 
arquía es hecho precisamente de coope- 
ración fraternal, de indicaciones y co- 
rrecciones recíprocas, que son posibles, 
entte otras causas, también por la dis- 


los ignorábais o no los conocéis bien ¡t2Ucia que deja juzgar mejor las cosas 


en todo su carácter trágico. Pero en es- 
te último caso debéis convenir que el 
juicio sobre el atentado debería ser muy 
distinto para ser ecuánime. Yo no haré 
su apología tampoco, no lo aceptaré co- 
mo acto anarquista, me condoleré incluso 
como de cualquier otra tragedia que cues- 
te vidas humanas, que cause víctimas 
inocentes; pero catalogaría el hecho en- 
tre los hechos luctuosos inevitables a 


por nuestro .enemigo,, cuya, responsabili- 
dad, más que sobré los autores, vícti- 
¡mas también ellos de la provocación fas- 
cista, "corresponde enteramente a los ti- 
ranos y a los torturadores del proleta- 
riado italiano, al régimen de opresión y 
de compresión que ng puede menos de te- 
ner esas trágicas consecuencias. De he- 
chos semejantes trasciende una voluntad 
consciente; pero surgen de impulsos irre- 
frenables, que no pueden constituir una 
culpa sino para aquellos que los han 
i provocado. Son de aquellos hechos que 
no se aconsejarían ,pero que, una vez 
acontecidos, se deben explicar con un 
sentido de justicia, — según el cual los 
autores, si se tuviese que adoptar un len- 
guaje jurídico, serían absueltos por 
irresponsabilidad determinada por provo- 
| caciones graves. Aproximadamente el 
mismo concepto que, en 1921, sostuvie- 
ron en Italia algunos compañeros nues- 
tros ce el atentado del teatro “Dia- 
no” de 


“ciones pueden haber sido traicionadas| Sé bien que este argumento es contro- 


por los hechos y por los resultados. Y 
entonces, como «el juicio debe basarse for- 
,zadamente sobre hipótesis, es precisp — 
-para no correr el peligro de ser injus- 
tos — tener en cuenta todas las hipóte- 

sis, y no sólo aquellas que pueden justi- 

ficar la aspereza del lenguaje con que 
«vosotros habéis juzgado no sólo el hecho 


de muy lejos (como nosotros desde aquí...en sí, sobre lo cual podría yo estar de 


sentimos, por ejemplo, la tragedia china), 
para explicaros ciertos actos de deses-. 
'peración a primera vista inconcebibles. 
| Por otra parte, vosotros sentías la res- 


¿acuerdo con vosotros, sino también a sus 
autores ignotos. 

Ciertamente, entre las tantas hipótesis, 

puede ser verdádera también la que vos- 


les, regionales y generales y los sindica-| ponsabilidad de hombres de Jucha y de otros suponéis, que los autores han sido 


tos o uniones aislados, están en libertad ; parte, y véis más de cerca que nosOtrosm-movidos exclusivamente por un ciego pa-, 
' de manifestar la necesidad de ir a un 


movimiento en los términos expresados 
en el punto anterior. Cuando así lo es- 


, timen urgente, se dirigirán al Comité 


| Confederal, para que éste, de acuerdo. último atentado, una actitud fuera de 


¡con la agrupación solicitante o a moción ; equilibrio, que Juego tal vez pudiera per- 
campesinos toda propaganda libertaria, de la misma «xclusivamente, lance el re- ! judicar el conjunto de vuestro trabajo. 
ya sea oral o escrita, no se circunscribi- ; ferendum expresado. 


¡ 
1 


IV — La C. G. T. trabajará por intere- 


| las necesidades locales de vuestra bata- 
lla en relación con el ambiente. Sin em- 
bargo, aunque sea sólo en la forma, me 
* parece que habéis asumido respecto del 


No sé lo que haría yo si estuviese con 
vosotros, junto a vosotros; tal vez las 


sar de inmediato al elemento femenino $ mismas preocupaciones vuestras podrian 


en sus luchas diarias, a fin de quitarle 
el despego tan intenso que ahora mani- 
fiesta hacia las ideas revolucionarias. 
V — Para engrandecer su organiza- 
ción y sus principios, la C. G. T. empren- 


falsear mi juicio. He debido constatar 
otras veces en mí y en torno a mí algo 
semejante. Pero la lejanía en este caso 
es una ventaja, porque permite una se- 
renidad mayor. Y me permitiréis, espe- 


derá una formal campaña contra el fas- | rg, decir desde vuestra tribuna algo que 
declara la necesidad de que todos los sin- | cismo; para el efecto las federaciones 


dicatos o uniones que la integran o per- i crearán comités locales que desarrolla- 
tenezcan a las federaciones locales, re- ' rán la más amplia labor antifascista que | como estos, tan penosos y trágicos. Creo 
gionales o generales; en donde existan | sea posible, Con objeto de realizar un | tanto más oportuno deciros mi pensa- 
sindicatos y uniones aislados, trabajarán movimiento general contra el fascismo, | miento, cuanto que ese pensamiento, en 
ellos de inmediato por construir la Fe- ¡los comités locales creados y el Comité tesis generales, tal vez concuerda con el 
Confederal trabajarán de común acuerdo. ¿ vuestro, y se separa de él más que otra 


VI — Cada federación por su cuenta 


constituirán las agrupaciones de una lo- . hará una gira de propaganda semestral- 
calidad, para defender sus intereses lo- ' mente en las regiones que indique su 


cales. 


Comité Federal. Las federaciones comu- 


B) Las federaciones de región las! nicarán al Comité Confederal con anti- 
constituirán las Locales y aun los sin-| cipación la gira a realizarse ,así como 
dicatos que aún sin estar federados lo-| los nombres de los comisionados por ella 
calmente, se afinen por cuestión de re- ¡| y los lugares que van a ser recorridos, 
gión, y ellas servirán para combatir en | al objeto de que el propio Comité esté 
€el radio de acción de la región en quejen contacto con los elementos en gira. 


se encuentren. Las regiones no pueden 


VII — Aquellos compañeros que re- 


ser clasificadas por el congreso y la cla-| sulten electos para las giras antes refe- 
sificación sólo será hecha conforme A2|ridas, deberán pertenecer directamente 
las circunstancias que prevalezcan en el ¡a los sindicatos que integran la federa- 
momento dado, conocidas mejor por quie | ción. 


nes constituyan las federaciones referi- 


VII — El Comité Confederal, por su 


tesorería confederal. ; 
IX — Queda facultado el Comité Con- 


| pueda servir para restablecer aquel equi- 
librio de juicio tan necesario en casos. 


cosa en la forma, en el tono de la ex- 


roxismo de violencia, de represalia, sin 
ctro objetivo que el de aterrorizar a la 
genwe, sin preocuparse de las víctimas, 
sin preocuparse de si las víctimas son 
de una y de otra parte de la barricada, 
sin pensar en la posibilidad de aicanzar 
don ella un objetivo realmente merece- 
dor de ser alcanzado. Digo, además: 
Mientras se ignore todo sobre el hecho, 
sobre sus autores y sus intenciones, po- 
dría también ser hecha la hipótesis de 
un acto malvado del enemigo, premedi- 
tadamente feroz, con el propósito de 
provocar ahí ja reacción contra el anar- 
quismo y contra el antifascismo én gene- 
ral. Lo del 23 de mayo en el consulado 
italiano podría ser, no el desastre invo- 
luntario de un acto de rebelión frustra- 
do o desviado por causas independientes 
de la voluntad de los autores, sino el de- 
sastre voluntario de un acto de provoca- 
ción fascista, ocurrido así porque así se 
había querido para presionar sobre la 


vertido entre los anarquistas. Tal.vez 
mi opinión, expresada más arriba, podría 
modificarse en un sentido o en otro por 


> U 
causa de una, realidad creada y querida NOTA DE RED 
NS leído con 


ahora a unos, después a otros; ahora 
mejor a quien está cerca, luego a quien 
está lejos, Si hoy estoy en lo justo yo, no 
tomaréis a mal el que os haya comuni- 
cado mi pensamiento; como yo no toma- 
rénunca a mal si mañana me señaláis un 
posibilísimo error mio. Y no uno sole, 
sino muchos probablemente. 

Siempre vuestro y por la anarquía, 
ue COLABORADOR 
se merece, la carta más arriba transcrita, 
de un amigo a quien tenemos en la más 
alta estima y. a quien respetamos since- 
ramente. No obstante, a pesar de haber 
pasado ya la impresión causada por el 
atentdo, nosotros confesmos que no lie- 
mos cambiado de opinión en lo funda- 
mental y decimos que si mañana se pro- 
dujese 'un hecho idéntico al del 23 de 
mayo en el consulado italiano, adopta- 
ríamos la misma actitud. Esto debe ha- 
cer pensar a nuestro “viejo colaborador” 
con quien tantos puntos de contacto te- 
nemos en la apreciación de la violencia, 
que algunas razones, convicciones o su- 
posiciones de peso nos han debido lle- 
var a la condena absoluta y poco fran- 
ciscana del atentado en cuestión. Cree- 
mos que vale la pena examinar de nue- 
vo el asunto, y prometemos hacerlo en 
más de una ocasión, dispuestos siempre 


a modificar nuestros juicios si se nos . 


convence de su inconveniencia. No somos 
de los que, una vez cometido un error,. 
se aferran a él, por honrilla y vanaglo- 
ria, rechazando toda posibilidad de 
rectificación, : 


El imperioso reclamo 


Por la superación 


Ha concluido sus labores un congresu 
más de la F. O. R. A. y la mayor impor- 
tancia de este acto fué la de ofrecer a 
ios hombres que a él concurrierón, la 
-posibilidad de apreciar, en un amplio! 
balance de actividades, la reclamación 
imperiosa que el movimiento formula 
en esta hora a cada uno de sus militan- 
tes, 

De los diferentes tópicos tratados, así 
como de las conclusiones a que se arribó 
en cada uno de ellos; del resumen que 
pueda hacerse acerca de los debates que | 
movieron las sesiones del congreso, así 
como de la expresión de los concurrentes, 
de cualquier parte, en fin, y de cualquier 
modo que se mire, lo único que aparece 
claro y terminante, es esa reclamación de 
que: Malin. Y. 1 PU 107700 00] 
modo. Un movimiento que toma sobre sí ' 
la responsabilidad que ha tomado el 
nuestro, en el sentido de afrontar de 
manera práctica y objetiva el tremendo 


del propio medio 


tiranía económica del régimen capitalis- 
ta. Pero la F. O. R. A. es, también, una 
esperanza, una garantía para afrontar la 
tiranía política y esa otra tiranía, la que 
pesa sobre los espíritus, tanto o más te- 
rrible que las demás, por lo mismo que 
es la causa generadora de todos los acha- 
tamientos y de todas las vilezas, 

Una institución que así asienta su po- 
derío sobre el pedestal de un principio 
tan profundamente revolucionario y que 
se permite fijar una ruta tendiente a 
la transformación total de los valores 
políticos, económicos y morales de la so- 
ciedad, tiene derecho, entonces, a recla- 
mar la consecuencia con esos mismos 
propósitos. ; AN 

Pero, aparte de ese carácter que des- 
de tantos años viene valorizando la per- 
sonalidad de nuestra institución regional, 
es preciso convenir :que en el momento 
que nos toca vivir, la responsabilidad es 
doblemente mayor, toda vez que los pro- 


peligro que desdé todas partes acecha a | blemas que debemos afrontar son, tam- 
la humanidad en esta hora, no puede por | bién, de mayor urgencia y peligro. 


ivenos que reclamar a sus integrantes lo 
“que cada uno de ellos está en el deber 
de dar. 

Consecuencia, actividad, superación; 


El desbarajuste que se observa en to- 
dos los órdenes de la vida social, el re- 
sentimiento de los valores económicos, 
llamados a soportar el embate del avance 


he ahí, tan concreta como imperiosa, la ' industrial de la” producción, el fracaso 


síntesis de ese reclamo que el moyimien- 
to dirige a sus hombres. Actividad y con- 


como contrario a los fines y a los prin- |! secuencia en el cumplimiento de -1os 


cipios morales del anarquismo, aquellos 


acuerdos colectivos que deben ser -lleva- 
dos a la vida práctica de la lucha, y 
superación en el objetivo que guía nues- 
tros pasos y valoriza la acción que des- 
plegamos. 
-.La F. O. R. A. es un organismo que 
tiende a albergar en su seno a todos los. 
hombres que sufran la explotación y la: 


de la diplomacia y de las tendendencias 
democráticas de gobierno, así como el 
naufragio de todas las tendencias que 
representaron una panacea para los pue- 
que plantean una situación de peligro in- 
minente. El imperialismo, la guerra, la 
da de esta situación de peligro que plan- - 


cola le acia quo 


contra 0g 
cenario d 


esa garan 
definición 


” esos pe 


orientan 
rriénte € 
lucha co! 
Es la ún 
gado, y € 
mesa Pp 
hoy, pol 
sionar € 
y para 


efectivd 
tuación 
ra efed 
incesan 
otra pa 
Quecer 
menta 
arquis 
€l res 
de rel 
a los 
nuest: 
pueda 
dia, € 
€: cu 
de a 
Van 
«ciar y 
mana 


LA PROTESTA —Sábado, 18 de Agosto de 1928 


UN D 


A 


OBRERO 


LA HUELGA DE 
CHAUFFEURS 


UNA BATALLA CONTRA LA TERQUE- 

DAD Y POR LA JUSTICIA. — EL 

PRINCIPIO DE AUTORIDAD Y 
EL DERECHO A LA VIDA 

Una vez más el castigado y persegui- 
do gremio del volante, ha sido obligado 
a responder con la paralización del tra- 
bajo al atropello intolerable de una au- 
zoridad que, a pesar de su incapacidad, 
está Mamada a regular la vida de esta 
capital. 

Una ardenanza injusta e inútil en su 
pretendido objetivo, es la causa de que 
nos veamos en presencia de una nueva 
huelga, cuyo fin no puede ser más justo 
y cuya terminación no se alcanza siquie- 
ra a vislumbrar. 

La manía hecha norma en el proceder 
áe las autoridades, de querer solucionar 
un problema que no comprenden, utili- 
zando que no conducen, que no 
pueden conducir a un fin bueno, tiene 
forzosamente que acarrear estos resulta- 
405. 

Después de muchas cavilaciones y es- 
iudios que entretuvieron la atención de 
una comisión de tráfico, durante tres 
añog, el consejo deliberante sancionó una 
ordenanza con carácter de ensayo, cuya 


comprometido en la defensa de sus inte- 
reses atacados, deben afrontar con inte- 
ligencia y valentía esta batalla a la que 
se les ha llevado. Tenemos confianza de 


biera dado por tierra con ella, 

Hablan dos o tres camaradas más so- 
bre la necesidad de abatir la soberbia de 
la dirección y gerencia de la fábrica, pa- 


huelga al gremio del volante, con gran 


regocijo de las empresas tranviarias y 


de ómnibus que quedan dueñas y señoras 
de la ciudad. 
No podía haberse dado una nota de 


mayor incapacidad e injusticia, ni podía 


haberse señalado más pronunciadamente 


la obsecuencia de parte del Consejo De- 


berante' para con las grandes empresas 


capitalistas. Sin embargo, no faltó quien 


extremara esa nota ya de por sí ridícu- 


la e irritante. De ello se encargó el De- 


partamenty Ejecutivo con la reglamenta- 
ción que ha dictado y que determina la 
manera de aplicar la ordenanza. 


Sordo a la reclamación de los perju- 
dicados y sordo, también, a la más ele- 
mental noción de cordura, el Departa- 
mento Ejecutivo dispuso que el ensayo 


se llevara a la práctica y, al reglamen- 
tarlo, ha extremado, repetimos, la nota 


injusta e incompetente ya dada por el 


Consejo Deliberante. El primer día de en- 
sayo habla con toda elocuencia en: tal 


sentido. Las calles Victoria y Rivadavia 


resultaron virtualmente intransitables, 
cosa que, por lo demás, era de preverse. 
¿A quién se le ocurre mandar los ómni- 
bus por una calle que, como lo es Victo- 


virtud: única ha sido la de sembrar la ¡ ria, está siempre atestada de tráfico? 
disoomformidad general y mandar a la ' ¿No sabía el Departamento Ejecutivo que 


esa calle tenía demasiado ya con el es- 


evibAdo en contra de la felicidad de*' tacionamiento y los tranvías? ¿A qué se 


los pueblos, tornando la situación cada! le Ocurre 


día más sombría e incierta. 

No puedé discutirse, pues, la necesidad 
wmportergable que se presenta en el sen- 
tido de engrandecer y superar el único 
movimiento que hoy por hoy está lla- 
mado a ofrecer una garantía efectiva 


| 
| 


contra los peligros que obscurecen el es- * 


cenario del mundo, La F O. R. A. ofrece 
esa garantía por lo mismo que tiene una 
definición clara y terminante frente a 


esos peligros. El movimiento obrero que. 
'muna, Fero como también estaba pre- 


orientan los anarquistas es la única co- 
rrieíte capaz de abrir el camino para la 


enfilar los ómnibus también 
por esa arteria? ¡Claro! el resultado 
ya lo teníamos previsto. Por esa calle 
no se puede circular ni en bicicleta, aho- 
ra; y gracias que los chauffeurs están 
en huelga que, de lo contrario, la inteli- 
gencia de la Comuna hubiera quedado 
en mayor ridículo todavía. 

El Consejo Deliberante celebró una. re- 
unión extraordinaria con el fin de tra- 
tar la cuestión, que, dicho sea de pa- 
so, resultó una vulgar tenida política 
entre los diversos sectores; y en esa re- 
unión se hicieron críticas a la ordenan- 


za por parte de algunos padres de la co-: 


sente 1 doctor Moreno, éste justificó la 
necesidad de seguir aplicando la -orde- 


lucha contra el mundo de la injusticia. nanza, basándose en la “razón” de que 
Es la única corriente que no ha naufra-| era un ensayo y de que había una ame- 


gado, y que sigue representando una pro- 
mesa para hoy y para mañana. Para 
hoy, porque da la posibilidad de cohe- 
sionar el esfuerzo colectivo en la lucha, 
y para mañana porque presenta las se- 
suridades de un principio insuperable, 
cual puede ser la liberación integral de 
la familia humana. 

Es preciso atender, pues, el reclamo 
que, en estos momentos, formula la F. 
O. R. A. a cada uno de sus miembros. 

La actividad y la consecuencia nos 1le- 
varán a un reforzamiento de nuestros 
efectivos de lucha, colocándonos en si- 
tuación de poder cumplir de una mane- 
rá efectiva los acuerdos. La superación 
incesante del concepto, nos llevará, por 
otra parte, a refrozar, también, y a enri- 
quecer cada vez más nuestro medio ci- 
mentando una cultura desprejuiciada, an 


naza de huelga. Hicieron coro al doctor 
Moreno la mayoría de los concejales y 
así fué como la reunión resolvió reafir- 
mar la ordenanza, y volver a reunirsé 
cira vez el martes próximo. 

Como se ve, las razones del doctor Mo- 
reno. y las de los señores concejales se 
¡identifican en un propósito común. Se 
pretende justificar la aplicación de una 


ordenanza con “razones” que, en lugar 
de ser demostrativas en el sentido de 


convencer de la bondad de la medida, no 
marcan otra cosa que el capricho de una 
autoridad que no admite se le señalen 
£rrores. ! 
“No se puede dejar de aplicar uná or- 
denanza bajo la presión de nua huelga”, 
ha dicho el señor Moreno. Pero, ¿por qué 
no la han derogado antes que la huelga 
sc produjera? ¡Ah, el dichoso espíritu 
de autoridad! ¡Cómo se deja ver la men- 
talidad autoritaria del doctor Moreno! 
¿De manera que si la autoridad resuel- 
ve, como en este caso, un despropósito, es 


lante ha de salir airoso una vez más 
frente a sus tiranizadores. 


DE ROSARIO 


LA HUELGA DE LOS OBREROS DE 


Igual que en el primer momento, la 
huelga que sostienen los trabajadores del 
“infierno rosarino”: la Refinería Argen- 
tina”, persiste con la intensidad y firme- 
za del primer día. 

Hasta ahora los ánimos no han decaí- 
do en lo más mínimo. Al contrario, a 
medida que el tiempo transcurre, la vo- 
luntad y el empeño de vencer se acre- 
cienta y aun aquellos que al principio se 
mostraban reacios para salir a la brecha 
comprendiendo que el triunfo será un 
hecho mancomunando esfuerzos y  VO- 
luntades, contribuyen con su granito de 
arena a la aceleración de la victoria. 

El día de ayer fué pródigo en aconte- 
cimientos. La noche anterior había con- 
currido al sindicato un señor que dijo 
venir a manifestarnos que traía orden 
de la dirección que se mandara una co- 
misión, pero que dicha comisión debería 
ser integrada por el compañero Leal. 

Téngase en cuenta que dicho compa- 
fiero, aunque bastante restablecido, se en- 
contraba algo enfermo, y este es el moti- 
vo por el cual. hace más de un mes que 
no concurre a! sindicato. 

Se le manifestó a dicho señor que nos 
reuniríamos el comité de huelga y la 
comisión y resolveríamos la situación. 

Así se hizo en efecto. Reanido el co- 
mité de huelga en conjunto con la comi- 
sión del sindicato, se entró a deliberar 
sobre el asunto, y después de un amplio 
y acalorado debate de tes horas O más, 
se acordó por mayoría no acceder a di- 
cha pretensión, porque ello implicaba 
ianty como desconocef que en el sindica- 
to había hombrés capaces de realizar esa 
misión. Pero a: la vez se acordó pasar 
esto a la asambléa próxima, y si ésta re- 
solvía lo contrario, que entonces se obra- 


to que primara, Así fué; en dicha asam- 
blea, en da cual hizo acto de presencia 
«el camarada Leal, un miembro de la co- 
misión expuso a la asamblea la propues- 
te de la dirección. Varios compañeros ex- 
yonen el por qué no eran gustosos que 
dicha comisión la integrara el compañero 
Leal, pero que si la asamblea resolvía lo 
contrario, se acatarían sus decisiones. 

Puesto a votación si debe oy no ir el 
compañero Leal, se acepta por mayoría 
que vaya. Entonces se. entra a nombrar 
la comisión que se entrevistaría con la 
úiirección, recayendo dicha misión en los 
compañeros Furiasi, Leal, Alvo y dos ca- 
maradas más. Mientras se espera de vuel- 
ta la comisión, se continúa sesionando, 
úesfilando por la tribuna unos cuantos 
compañeros, teniendo todos ellos pala- 
bras de condenación para la dirección de 
ese presidio industrial, que en forma tan 
inhumana recompensa a los que contribu- 


Guecer y engrosar sus cajas de caudales. 

Una compañera de bastante edad, vie- 
ja luchadora de antaño, sube a la tribu- 
na y exhorta a los compañeros y compa- 


llegue la comisión. 

De vuelta ésta, informa de su come- 
tido. Pero los camaradas que informan 
2reyendo haber realizado su cometido de 
buena manera, no reconocen que han da- 
do un traspiés. 


que, si así ocurre, el proletariado del vo-| sando a: cuarto intermedio, interín no 
Resulta que dicha comisión había sido * 


nombrada en carácter informativo y en 


cho y confeccionado al paladar de la di- 
1ección, que de aceptarlo sería una bur- 
la para todo el gremio. Mas los miembros 
que fueron en delegación quisieron hacer 
ver que habían conquistado un triunfo 
moral, y tanto presionaron sobre la re- 
unión que consiguieron de ésta arrancar 
un voto de aprobación, Entonces dos O 


tres compañeros se opusieron ,e hicie- * 


ron ver que eso no era triunfo, sino una 
derrota y que además la comisión nom- 
brada se había arrogado' facultades que 
nadie le había conferido. Se empezó en- 
tonces a notar bastamte descontento en 
los asambleistas, y en vista de que la 
discusión tendía a degenerar en un tu- 
multo, se decidió pasar a cuarto interme- 
dio hasta el otro día a las 9. 

Mientras “tanto, en este intermedio, el 
comité de huelga y algunos miembros del 
sindicato, se reunieron para estudiar y 
resolver la situación, acordando hacer 
frente de cualquier forma que fuera a es- 
te' estado de- fuerza en que se había lle- 
vado al grmio, de cuya reunión leyanta- 
ron un acta, resolviendo darle lectura 
en la. asamblea del día siguiente. 

Amaneció el nuevo día, y en la mayo- 
ría de los corazones se notaba la inquie- 
tud y la zozobra de que todo tuviera un 
trágico desenlace. Con el ambiente car- 
sado de recelos y de suspicacias, llegó la 
hora de la asamblea. El prosecretario del 


recuerdo su nombre, 
heras. E 
Mañana continuaremos informando. 
CORRESPONSAL 


F. 0. R. A. 


po DE MILITANTES. — 


más dos compa- 


Por asuntos de propaganda relaciona- 
dos con los actos públicos que se reali- 
rarán con motivo del primer aniversa- 
rig del asesinato de Sacco y Vanzetti, el 
Consejo Federal invita a los siguientes 
militantes: Giribaldi, Fochile, Grande, 
. Britos, Correale, S. Fernández, Fuentes 
Pérez, Carballo y Sponda, a la reunión 
que tendrá lugar el lunes 20 a las 21 
horas, en-la sede de la F. O. R. A. 

Por tratarse de un asunto imposter- 
gable, se pide asistencia y puntualidad 
a los nombrados. 


FOTOGRAFIAS.— 


/ A pedido de delegados y camaradas 
asistentes al X Congreso de la F. O. 
R. A., realizado recientemente, el Con- 
sejo Federal encargó la reproducción de 
las fotografías sacadas, y por consiguien- 
te dispone de cantidades para satisfacer 
los pedidos. El precio estipulado es de 
un peso cincuenta cada una. / 

Los camaradas de la Capital y alre- 

dedores que la han solicitado pueden 
pasar a recogerla. en la sede de la F. 
O. R. A., los días lunes y jueves, a las 
21 horas. A los delegados se les comu- 
nica que se les enviará por correo. 

; EL CONSEJO FEDERAL 


O. Estibadores 


' (Maggiolo) 
1] e —— 
LA LUCHA DEL GREMIO.— 


! cambio cuando vino “traía el pliego... 
. | firmado”. Pero resulta que lo que habían 
firmado no era sino un contrapliego he- 


sindicato da por empezada esta, reco-| A los veinticinco días de huelga del 
mendando a los asambleistas tengan se- ¡ gremio de estibadores, que sostiene una 
renidad y cordura. Se da lectura al ac- lucha tremenda con los explotadores, el 
ta anterior, la que es objetada por dos día 11, por la tarde, los señores cerea- 
compañeros. ¡ listas han puesto sus firmas al pie del 

Se empieña la discusión que quedó ' pliego de condiciones presentado lo que 
trunca la noche anterior. ¡ Quiere decir que nuestra organización 

El compañero Guido dice que de no; ha dado prueba de potencialidad y los 
rectificar lo llevado a cabo ayer por la | trabajadores que la integran de ser ca- 
comisión, de hecho el sindicato queda- | paces de vencer en la contienda. Sin em- 
ba al margen de la F. O. L. R. y por en- í bargo, no han sido todos los cerealístas 


1ía en consecuencia con el temperamen- | Je de la F. O. R. A. Que es necesario los que han aceptado el petitorio, pues 
y los que hasta ahora han firmado son 


pensar bien lo que se hace para no te- 
nernos que arrepentir después cuatro y faltan aun otros, que dentro de 
Un compañero del comité de huelga f poco tendrán que bajar la cerviz, depo- 
pide si la asamblea es gustosa que se dé : niendo su caprichosa intransigencia. 
t lectura al acta levantada en la reunión! La  eooperativa Aramburu y Carelli 
* que han tenidy esa noche los compañeros firmará el pliego de un momento a otro. 
y de dicho rr manifestándose afirma-! ¡Viva la solidaridad obrera! 
tivamente. lee dicha acta, en la cual 
a la vez que hace algunos cargos a algu- ONE 
nos miembros de la comisión, se mani- 
| fiesta en desacuerdo con la resolución 


| tomada por el gremio en la eS. de R. Obreros' 


| anterior y dice que habiendo auscultado 


; cr don a del Arg ésta de de rec- del Puerto de 
' tificar lo resuelto en la asamblea ante- ; 
la Capital 


rior y que por lp tanto se deje nulo to- | 
do lo aprobado en dicha asamblea. 1 
A LOS PORTUARIOS EN GENERAL 


Hablan dos o tres miembros de la co- | 
misión nombrada ante la dirección, ar- 
gumentando que el grémio no tenía que 

* rectificar nada y que por lo tanto sólo 
debía resolver o acordar la vuelta al tra- 


Camaradas: Nuestros hermanos de los 
puertos del interior que debían infor- 


mial e ideológico por el capitalismo, Y 
que el Estado defiende para que estos 
individuos sirvan sus sniestros planes 
que son la anulacón total de los rebel- 
des proletarios, de los que a fuerza de 
sacrificios han adquirido cultura y na 
Se prestan al tutelaje de nadie, como ha 
sucedido en el puerto en tiempos ante- 
riores, y actualmente sucede n muchas 
otras partes, y que también de acuerdo 
con el fuerte avance de la organización, 
estuvo a punto de suceder en Rosario, 
Puerto Gaboto, San Martín, Villa Cons- 
titución y otros puertos, que como una 
fatalidad ha sucedido en B. Blanca, y 
se hará una breve reseña de la lección 
que los portuarios han recibido de estos 
individuos y será ésta una voz más que 
podrá reafirmar con pruebas evidentes, 
para los amigos y enemigos, lo que nos- 
otros sostenemos y el fin que estos im- 
dividuos, influenciados por el capital, 
persiguen. Por lo tanto, todos a esta con- 


ferencia, 
LA COMISION 


O. Ladrilleros 


(Lomas y pueblos circunvecinos) 


COMPAÑEROS LADRILLEROS.— y 
Consecuentes con los propósitos que 
nos alientan de reorganizar el gremio, 
para constituir una fuerza con la. cual 
podamos exigir mejores condiciones de 
trabajo, y a la vez para contribúir a for- 
talecer los cuadros de combatientes que 
luchan tesoneramente contra todos los 
obstáculos que oponen a nuestra marcha 
los usurpadores de la riqueza social, re- 
unido el gremio en asamblea, general ha 
quedado constituído definitivamente el 
sindicato. 

Para lograr en parte lo que nos ho- 
mos propuesto, es preciso que los traba- 
jadores tomen interés para ayudarnos 
en lo que sea posible, comenzando por 
organizarse y luego hacerse solidarios 
con los conflictos que hemos de plantear 
a nuestros explotadores, que no respetan 
las condiciones que los eperarios y la 
organización reclama. 

Con objeto de exponer a los obreros 
ladrilleros los beneficios que aporta la 
organización, se realizarán dos conferen- 
cias, la primera el domingo 19, a las 
14.30 horas, en Villa Calzada (frente al 
Almacén de Bianchi) y la segunda en 
Villa Albertina (frente al horno de Casa 
Grande), a las 14.30, el domingo 26. 

: Hablarán varios compañeros ladrille- 
ros y un delegado de la F'. O. Provin- 
[ciar de Buenos Aires. 


| 


Carpinteros, 
Aserradores yA. 


(Avellaneda) 


LA COMISION 


|siauE EN PIE LA HUELGA CON EL 
PREPOTENTE COLLAZO Y COMPANIA 
| (Piñeyro) 


Sin que los huelguistas hayan desma- 
yado un solo instante, sigue en pie el 
conflicto que sostiene esta organización 
con el buitre del epígrafe, La lucha se 
intensifica cada día más; las huestes del 


yen con sus esfuerzos y energías a enri- | 


necesario que se acate sin discusión por 


mar a los portuarios de la Capital en la | trabajo se emplean a fondo para que el 
forma en que se encuentra la organiza- ¡ esfuerzo sea coronado con un triunfo. 

ción portuaria en los puertos del inte-¡  Advertimos a los trabajadores organi- 
niendo ampliamente la situación plan- rior en la conferencia que teníamos fi- os que este tiburón está al borde de 
: teada y haciendo ver la necesidad de ¿ada para el día 9 del corriente, y que | la sepultura económica y, por lo tanto, 
que no haya malentendidos y que si se por causas ajenas a su voluntad no lo | pedimos que sean solidarios con tan pre- 


bajo. 
Habla el delegado de la Local, expo- 


arquista. Una cultura que haga renacer 
€l respeto necesario para toda la vida 
de relación, y que, elevando cada día más 
a los hombres, sea capaz de ofrecer en 
nuestro medio un campo «en el cual no 
pueda germinar la planta de la discor- 
dia, cuya semilla es el ambiente contra 
€ cual nos debatimos quien seencarga 
de arrojar a nuestros predios. 

Vamos a ver si somos capaces de ini- 
“ciar una labor en tal sentido que, her- 
manando los esfuerzos de todos, nos lle- 
ve a cumplir con ese reclamo que nos 
hace el movimiento. Un poco de eorazón 
y voluntad, y habremos obedecido al 
único mandato que pueda obedecerse: el 
de las propias ideas. 


el hecho de que es la autoridad quien lo 
impone? ¡Bonita teoría! La autoridad 
puede tener derecho a regularizar el trá- 
fico y dictar medidas a ese fin, pero nin- 
guna autoridad divina o humana tiene 
facultades para privar a nadie del dere- 
cho a la vida. Y, en este ecaso, la Comu- 
na no hace otra cosa; su atropella a la 
libertad de trabajo dirigido contra el nu- 
meroso gremio de chauffeurs, supone un 
atentado a la vida misma de las perso- 
nas, atentado que, desde luego, tiene que 
encontrar forzosamente la repulsa con 
que ha chocado. 

Veremos hasta que punto llega la ter- 
quedad de los que, desde su puesto de 
funcionarios, cumplen a las mil maravi- 
las con la tarea de fomentar huelgas. 
La Unión Chauffeurs que tiene en sus 
manos la responsabilidad de este movi- 
miento, así como el gremio en general, 


¡ ñeras a que no deserten de las fiias, que 
la victoria ha de ser nuestra; recomen- 
dando a todos tener en cuenta los cru- 

| Miros y procurar, si se puede, darles el 
merecido que les pertenece, 

El delegado de la Local Rosarina, des- 
pués de dar lectura a una carta del ca- 
marada que fué en delegación al X con- 
greso de la F. O. R. A. por este sindica- 
to, exhortando a los camaradas a man- 
tenerse firmes hasta conseguir el triun- 
fo, explica a los asambleistas el valor 


que en sí encierra para la clase traba- : 


jadora especialmente y para todos en ge- 
neral, el congreso que en estos momen- 
tos estaban llevando a cabo los compo- 
nentes de dicha institución, 


Se extiende sobre la finalidad de la 


F, O. R. A., poniendo de manifiesto que 
de no ser esto, la marea de la reacción 
que tantas veces quiso destruirla sin con 
seguir su propósito hace tiempo que hu- 


ha cometido un error se debe reconocer hicieron, lo harán hoy sábado 18, a las 
¡ Sinceramente, y como hermanos de ex- 20.30, en nuestro local social, 

plotación y de miseria evitar que entrg; En esta conferencia, estos camaradas 
nosotros haya disensiones de cualquier ¡que traen la representación de portua- 
¡ Índole que sólo nos acarrearía disgustos rios de Rosario, Villa Constitución, Ga- 
' y dolores de cabeza. ¡ boto, San Martín, Zárate, Ensenada y 
¡ Proponiendo se nombre otra comisión ' B. Blanca nos pondrán al corriente de 


que se entreviste con la dirección a ma- la forma en que la organización se en-. 


¡ nifestarle lo resuelto, y a la vez reque- ¡ cuentra en dichos puertos y al mismo 
rir úe ésta si en realidad tiene interés . tiempo su voz de aliento será para los 
'en entrar en trámites de arreglo para ' portuarios de la Capital la total organi- 
; que indique sobre qué bases. ¡ Zación de nuestro gremio dentro de una 
Después de hablar dos o tres compa- base sólida e indestructible, de acuerdo 
fieros en el mismo sentido, se pone a con las proposiciones que ellos nos pre- 
' yotación esta indicación, siendo aproba- sentarán. Esto será lo suficiente para 


¡ cioso movimiento. 
¡ ¡Guerra a todos los que se confabulam 
¡con este explotador, para luchar contra 
; nosotros, los hijos del trabajo, y luche- 
mos con ahinco para. vencer el Jespotis- 
mo y la avaricia patronal! 

¡Viva la huelga! 


LA COMISION. 


Aceiteros Unidos 


AVELLANEDA 


| 
| Sigue con la mayor intensidad el con- 


Es nombrada la comisión y se resuel- 
ve pasar a cuarto intermedio hasta las 
14 horas. 

La comisión es compuesta por los com- 
pañeros siguientes: Guido, Arilio, 
varez y un compañero italiano que no 


da por unanimidad. | 


Al 
| 


que todos nosotros nos convirtamos en 
fieles defensores de nuestros intereses, y 
por ende en precursores del engrandeci- 
miento de la organización. ¿ 

No de una organización como la que ' 
entienden ciertos y determinados indivi- * 


flicto que sostenemos con la firma Mo- 
linos Harineros y Elevadores de Gra- 
nos, sección fábrica de aceites, sita en 
Deán Funes 10, Avellaneda, a pesar de 
lNevar tanto tiempo en huelga, o sea des- 
de el 11 del mes pasado, no nos ame- 


duos infiltrados en el movimiento gre- drentamos ni podemos contar desercio- 


(2) 
Ricardo Mella 


DEL AMOR 


1 


pelido por la acción contraria de sus 
componentes; que todo mejoramiento no 
es sino el resultado de la lucha de inte- 
reses ppuestos, ya que esta oposición exis 
te y sólo cede a las exigencias y a la 
acción resuelta de los que luchan por el 
bienestar y por la justicia. Toda reacción 
social es producto del choque de los an- 
tagonismos subsistentes. Si subsistiendo 
estos antagonismos el amor intervinie- 
se, no lograría otra cosa que la parali- 
zación de las acciones y reacciones en 
virtud de las que el mundo se desenyuel- 
ve, El amor no es, pues, del reinado del 
privilegio y de la desigualdad. 

Sería necesario una suprema reacción 
que extinguiese los bárbaros antagonis- 
mos del interés para que el precepto 
“amaos los unos a los otros” se trocase 
€n hecho. 

En la realidad ambiente no caben tér- 
minos medios; no hay forma de acomo- 
dar las verdaderas necesidades del espí- 
Titu humano a la brutalidad de los egois- 
mos en lucha. Nulo es el amor como ele- 
mento de acción social, porque la fuerza 
no se rinde jamás a los halagos del sen- 
timiento; nulo, porque el poder y la ri- 
* Queza ciegan todas las - fuentes de la 
afectividad humana. Pedid al Estado que 
considere amoroso vuestras cuitas, y tal 
vez os dispense una obra de caridad, 
nunca un acto de justicia, Pedid al capi- 
talismo triunfante una migaja de reci- 


_procidad para vuestros anhelos fraterni- 


tarios, y Os responderá con la dura ley 
de su tanto por ciento u os atará más 
fuertemente a la servidumbre, ofrecién- 
doos el mendrugo de la participación que 
en último término le asegura el concur- 
su de vuestra fuerza alquilable y la ex- 
plotación tranquila de vuestra actividad. 
lá a la fuerza armada con delicadezas 
de humanidad y sonatas al amor univer- 
sal y haced que el plomo de las balas se 
truegue en fino y suave algodón. Busca- 
réis al hermano y daréis de bruces con 
el asesino. Si no cedéis, si no os sometéis 
buenamente, la fuerza os “obligará, y en- 
tonces aprenderéis a amar como el pe- 
rro ama a su dueño, con fidelidad de es- 
clavo, con servilismo de paria. Rebelar- 
se , apelar a la acción resuelta contra 
un estado social que hace, de los herma- 
nos, feroces enemigos, de los - hombres, 
bestias, es incompatible con las tardías 
predicaciones del precepto cristiano. 

El Estado es órgano necesario de an- 
tagonismos irreductibles; existe para 
mantenerlos y hacer respetar a las mul- 
titudes el derecho de una minoría privi- 
legiada a gozar de los dones de la na- 
turaleza y de Jas ventajas especiales que 
artificialmente crea una organización 
adecuada a los fines de su particular in- 
terés. El Estado no se rendirá, por tan- 
to, al amor porque no se rendirá a la 
justicia, condición indispensable de la 
fraternidad. Si se rinde a la caridad, exi- 
ge como secuela la obediencia pública, 
la resignación; y obra más en beneficio 
propio que por el bien ajeno, aparentan- 
do dispensa de favores cuando aleja un 
peligro inminente o desvanece otro re- 
moto. Las instituciones de beneficiencia 
son, para el común de las gentes, resul- 
tado de un piadoso sentimiento humano; 
para el Estado no son sino un cálculo, 


porque carece de facultades afectivas y 
es la más ruda expresión del interés; 
porque es una máquina trituradora con 
engranajes de acero y alma de granito; 
porque el Estado es el mal, 

Estado y Capital son como una sola 
personalidad de la que el Estado fuera 
el esquema, y el Capital la carne y los 
huesos del esquema. El Estado es la for- 
ma artificial y artificiosa, el andamiaje 
del capitalismo, cuyo brazo ejecutor es 
la fuerza organizada. El capital da o 
pega al que pide y al que exige, según 
su interés del momento. Vence los obs- 
táculos o por la limosna o por la vio- 
lencia, jamás por el derecho. Si previe- 
ne a tiempo las dificultades, goza apaci- 
ble los beneficios de su obra meritísi- 
ma a la vista de los papanatas que le 
rinden parias porque bondadoso se digna 
alquilar sus brazos. Si las dificultades 
le sorprenden, corta el nudo con su es. 
pada y allana prontamente su camino 
aplastando a la víbora. 


Y ¿se pretende que Estado y capital 
se amansen por el amor, que rindan un 
día sus armas, sus intereses, sus privi- 
legios a los pies de la multitud ham- 
brienta y desnuda, por la simple persua- 
sión fraternitaria? 

ES 


* 

Esperad, más bien echados que sen- 
tados, proletarios del mundo;  esperad, 
todos los desposeídos, los miserables; es- 
perad, los que lucháis por emanciparos, 
ansiosos de bienestar, de goces, de ins- 
trucción y de amor, No os predicaremos, 
no, el odio; que harto lo provoca la 
bárbara división social impuesta por la 
codicia de unos y soportada por la co- 
bardía de otros; no. os predicaremos 
ideas de rencor, que bastantes rencores 


llevamos almacenados en el fondo de 
nuestro organismo, diluídos en la sangre 
que corre por nuestras venas merced a 
siglos y siglos de crueles martirios, de 
inhumanas torturas. A ser posible extin- 
guiríamos en todos los hombres hasta 
el último residuo de esa herencia bestial, 
de esa herencia de crímenes intermina- 
bles. Redimíos, sí, por el amor de vos- 
otros mismos y por el amor de los otros; 
emancipaos cuanto podáis de la herencia 
maldita; haceos buenos, nobles, genero- 
sos y justos por vosotros mismos, por 
vuestro propio respeto y por la humani- 
dad que viene. Limpiad la basura here- 
ditaria; despojaos, por las más puras 


prácticas de la afectividad y más altas 
de la inteligencia, de los últimos resi- 
duos de la animalidad primitiva; pero 
cuando queráis amar, amar a todos los 
humanos con amor inextinguible, se le- 
vantará ante vosotros una valla insupe- 
rable: la valla de la desigualdad que 
os hace esclavos, de la miseria que os 
embrutece, de la ignorancia que os atro- 
fia, Y entonces se Os aparecerán los es. 
pectros del mal con sus burlas y sus 
sarcasmos provocadores; se os aparece- 
rá el gobernante que dispone de vidas 
y haciendas, el capitalista que estruja 
sin piedad vuestros huesos, el cura que 
emponzoña vuestros cerebros, el juez que 
decreta a sangre fría, vuestro suplicio o 
vuestra muerte, el polizonte o el soldado 
que amenaza con su espada y con su fu- 
sil, el comerciante que os roba y el cu- 
rial que os enreda para mejor entrar a 
saco en el peculio ajeno; y todos juntos, 
como jauría de lobos, se lanzarán sobre 
vosotros y a furiosos dentellones 0s 
arrancarán la última ilusión, la postre- 
ra esperanza de emanciparos por el 
amor, Y entonces también caeréis en la 


cuenta de que es fatalmente necesario, 
para emancipar al mundo, la acción per- 
severante y continua de todas vuestras 
facultades, de todos vuestros sentidos, de 
todas vuestras fuerzas, dirigida a ven- 
cer y sojuzgar la maldad social, destru- 
yendo definitivamente cualquier forma 
de expoliación, de esclavitud, de subordi- 
nación y de desigualdad subsistentes; 
caeréis en la cuenta de que al final de 
esa acción perseverante, tenaz y porfiada 
habréis de apelar a la fuerza porque la 
fuerza sometidos Os tiene y porque fren. 
te a vuestra constante acción emancipa- 
dora se alzará arrogante la acción pode- 


rosísima de los derechos adquiridos, de 
los privilegios tradicionales de las mons- 
truosas desigualdades que hacen impo- 
sible actualmente todo acuerdo y toda 
hermandad entre los hombres. Por dolo- 
roso que os sea, por mucho que os re- 
pugne la violencia, por terribles que os 
parezcan sus consecuencias, comprende- 
réis y aceptaréis la fatal necesidad de 
una revolución profundísima que cambie 
radicalmente los fundamentos anacróni- 
cos del mundo social, revolución que 
por el establecimiento inmediato de una 
nueva y libre comunidad, permita el des. 
envolvimiento armónico de los indlvi- 
duos y de los pueblos, 

Si así lo entederéis levantaos pronta- 
mente y poned manos a la obra, que el 
tiempo apremia; juntaos en falange po- 
derosa los oprimidos, y por el amor de 
los demás no os durmáis en la contero- 
plación del ideal de Justicia, que la ac- 
ción es el verbo de la Revolución So- 
cial que se avecina. 

11 

El pujante avanee del socialismo revo- 
lucionario, su poderosa acción dirigida 
contra el estado social presente, ha de- 


terminado entre literatos y filósofos una 
tendencia de reacción hacia las doctri. 
nas del amor cristiano. Algunos, preten- 
diendo vivir en su tiempo, se han dicho 
resueltamente socialistas, no sin aportar 
al socialismo el bagaje de las ideas tra- 
dicionalmente burguesas. De ese ayunta- 
miento extraño ha resultado el ecleecti- 
cismo imperante que atiborra el cerebro 
popular de misturas ideológicas indiges- 
tas y obscurece el horizonte' de las aspi- 
raciones revolucionarias. 


De todos lados han partido voces de 
bumanidad, de paz y de amor. Se ha 
proclamando el derecho de los pobres a 
la vida y a los goces de la vida; se ha 
reconocido su beligerancia política, en- 
salzándolos y enalteciéndolos. El arte se 
ha dignado recordar que hay grandeza 
en la pobreza, Se poetiza mucho, se dis- 
curre poco. Por eso resultan práctica. 
mente nulos los esfuerzos del neomisti- 
cismo sociológico; porque se trata de 
una simple corriente de simpatía, no de 
una actividad racional racionalmente di- 
rigida. La eficacia del remedio corres- 
ponde a la naturaleza de Ja sensación 
del mal. Es necesario que la redención 
se fie a la magnanimidad de los podero- 
sos, a la beneficencia organijada y a la 
instrucción y bondad del pueblo. Es, en 
fin, preciso esperar a que el amor obre 
el milagro. Volvemos otra vez y siempre 
al cristianismo, a la resignación, a la 
conformidad y al amor. 

Todos los sabios de la cátedra, todos 
los literatos y filósofos que han enarbo- 
lado la bandera que el abate Froment 
plegó con el derrumbamiento de sus in- 
fantiles ilusiones de creyente olvidan O 
quieren olvidar la inutilidad de sus pre- 


(Continuarú). 


mes en nuestras filas, lo que nos alien- 
ta grandemente para proseguir la lucha 
hasta ver coronadas nuestras aspiracio- 
nes, pues una muestra de lo que pesa- 
mos nos la da la misma casa con el tro- 
pel de policías que tiene diseminados 
por todas partes, tanto dentro del esta- 
blecimiento como en una gran porción 
de boca-calles, para contrarrestar nues- 
tras actividades y tomar preso a cuanto 
huelguista encuentre a mano, llegando 
hasta el punto de que nos vemos impo- 
sibilitados de desarrollar toda clase de 
actividades y por tal causa nos vemos 
en la necesidad de recabar de todos los 
trabajadores la solidaridad que está 
dentro de sus fuerzas y ésta alcance a 
todo lo relacionado, no sólo son la resc- 
ción aceites, sino que también harinas 
y cereales, pues creemos que en esta for- 
ma no nos escapará el triunfo que quie- 
ren arrebatarnos y en tal forma matar 
lo más preciado que tenemos: la organi- 
zación, única arma que tenemos para de- 
fendernos contra el capital y el Estado; 
por lo tanto, solidaridad, trabajadores. 

Pedimos a las entidades afines que 
puedan desprenderse de algunos recursos 
monetarios, lo hagan a la breyedad po- 
sible, pues nos eneontramos completa- 
mente agotados para poder desarrollar la 
propaganda. 

LA COMISION 


Lavadores de 
Autos y A. 


(Autónomo) 


HUELGA EN EL GARAGE DIAZ VE- 
LEZ (Sito en Díaz Velez y Gazcon) 


Desde hace un mes los obreros de este 
garage, firma Colombo y Cía., se hallan 
en pie de huelga por haber despedido di- 
cho burgués a un compañero de trabajo, 
y con este gesto solidario están dispues- 
tos a luchar hasta conseguir doblegar la 
prepotencia patronal, que por otra parte 
está inspirada por el capataz Juan Gar- 
«cía, alias “el traga niños” y dos secua- 
ces que se someten a sus designios, 

Se recomienda al gremio en.general la 
debida solidaridad para los siguientes ga- 
rages en conflicto: Uspallata 3864, — 
Giúemes 3270. — Arroyo 951. — Garage 
Florida, Giiemes 4228. Bustamante 
2377. — Solis 239 — Los Rosales, Aus- 
tria 2260. 


GARAGE “LA QUERENCIA”, 
PIEDRAS 1171 


_A raíz de un conflicto que sostiene la 
U. Chauffeurs con dicho garage, nuestro 
sindicato convocó al personal del mismo 
para plantearle su situación frente al 
gremio de Chauffeurs, pero al no concu- 
zrir al llamado, se declara en conflicto 
a ese garage. ; 


Continúan en conflicto con este sin- 
dicato los garages siguientes: Garage 
La Querencia, Piedras 1171; Bustaman- 
te 2377; Uspallata 36834; Los Rosales 


ARDER Mero Mp 


LA COMISION 
— (0 — 
F. OBRERA PROVINCIAL 
: DE BUENOS AIRES 


CONTRIBUCION A LA CAMPAÑA PRO 
RADOWITZKY 


Estudiando la mejor forma de impul- 
sar la campaña pro Radowitzky, este 


Consejo ha resuelto editar un cartelón, ¡ Dian quedado siete guincheros, traidores | 
tamaño poco menos que los afiches de la ¡ que, amparados por las fuerzas policiales 


Internacional, en papel barrilete; el tex- 
to del cartelón, salvo mejor iniciativa, 
será un extracto de la carta del querido 
preso: “La voz de mi conciencia”, ilus- 
trado con seis o más grabados que han 
sido encargados a un dibujante de Lo- 
mas competente y de lo más aproximado 


GARAGE “SANTA ROSA”, AVENIDA 
FLORES 373 


Para aclarar la situación del taxis 
7367 que según constancia fué visto el 
día 10 de julio trabajando en la calle, se 
desea Que concurran a esta secretaría, 
Bartolomé Mitre 3270, los compañeros 
que guardan en el garage arriba men- 
cionado, el día 15 del corriente a las 22 
horas. 


GARAGE RIVADAVIA 3120 


Siendo de utilidad para los mismos 
locatarios de este garage saber si fué 
traidor en la última huelga el taxis 3707 
deseamos que concurran a nuestra secre- 
taría el día 15 del corriente a las 22 
horas, 

LA COMISION 


—(0— 


O. DEL PUERTO, C. DE CARROS, 
O. GUINCHEROS, P. DE UNO Y 
DOS:CARROS, B. y:M. O, 
DE FRUTOS 


Ponemos en conocimiento de los tra- 
bajadores en general, que estas institu- 
ciones han puesto en conflicto a los si- 
guientes tiburónes: Collazo y Cía., y por 
hacerse solidarios con “este explotador, 
también les siguen en orden el tropero 
Regino Bartolo, “El Vizcaíno”, José Ma- 
ría Roveredo, Saldaña, alias “El Vivillo” 
de Parque Patricios; y Panuncio, contra- 
tista y tropero de Hugo Stirner, y éste 
también en lo referente a la madera. 

Las razones de estos conflictos ya 
son del dominio de todos, pues nadie ig- 
norará que a raíz de que el sindicato de 
Aserradores y Carpinteros de Avellane- 
da declaró una huelga al feudo Collazo 
y Cía. por haber despedido a un plantel 
de obreros que querían asociarse, y co- 
mo era lógico, dado la intransigencia 
patronal, al no querer readmitir a di- 
chos trabajadores, los gremios pactantes 
del epígrafe se han hecho solidarios con 
los mismos. 

Pero el buitre Collazo debía arrastrar 
forzosamente en pos de sí a otros seme- 
jantes suyos, para lo cual solicitó el 
concurso de los troperos que hemos ci- 
tado, los que a pesar de nuestras adver- 
tencias de abstenerse de hacer operacio- 
nes para el “lavaplatos” Collazo, por en- 
cima de todo se prestaron a servirlo. No 
nos quedó más remedio que ponerlos en 
eonflicto, por lo que pedimos a todas las 
instituciones obreras que tengan rela- 
ción o afinidad con estos burgueses, que 
sean solidarios con los huelguistas, par- 
ticularmente a los chauffeurs que guar- 
dan en el garage Revoredo, sito en Ri- 
vadavia y Río 1V. Piñeyro. A 

¡Sed solidarios, trabajadores! 

LAS COMISIONES 


S. 0. Varios 


(Dock Sud) 


Los obreros que sostienen el conflicto 
con la casa West Williams y Cía., de 
construcción de vagones en el Dock Sud, 
siguen la lucha .con:más firmeza que 


cal social, calle Roma No, 1443, de 9 a 
11 horas, en las que prima un entusias- 
mo que va en aumento a pesar del tiem- 
po transcurrido, reafirmando con su in- 
quebrantable espíritu un triunfo que no 
tardará en llegar, pues esta es la hora 
que el conflicto está en su punto más' 
culminante. Tanto es así, que no se' 
mueve en absoluto ninguna herramienta 
de labor, pues como se recordará ha- 


ul servicio del F. C. Sud, tienen con- 
vertida la zona donde se realizan los 
trabajos en un verdadero estado de si- 
tio, y pese a todo y a la misma policía 
de dicho ferrocarril, los huelguistas han 


A 
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LA PROTESTA —Sábado, 18 de Agosto de 1928 


ES A PA 


Momento actual obrero 


El proletariado de este pueblo, que 

otrora se destacara en empeñadas y, 
cruentas luchas contra el capitalismo, 
mo da muestras actualmente del espíri- 
tu rebelde y libertario que le caracteri- 
zó. A excepción de la sociedad de Ladri- 
lleros, las entidades obreras aquí no 
existen en estos momentos. Hasta el gre- 
mio úe panaderos que tiene una bella y 
brillante página en el movimiento obre- 
ro anarquista del país, que en sus bue- 
nos tiempos fué el baluarte de la orga- 
nización obrera local, resistiendo en de- 
terminadas circunstancias al turbión de 
brutales y feroces represiones y mante- 
niendo enhiesto el pendón de las vindi- 
caciones proletarias, hállase completa- 
mente decaído y desorganizado. 
. Desorganizado, eso es. Y, preciso es 
manifestarlo, por inconstancia y desidia, 
úe los que estaban al frente del gremio, 
tanto o más que por otras causas. Lo 
que aconteció en este gremio es inusita- 
do y vergonzoso. Como se sabe, estaba 
bien organizado y adherido a la F. O, 
Regional Argentina. 

Ignoramos los motivos, pero de un 
momento a otro cerraron «el local y lle- 
varon los muebles a un bar... Y así su- 
cedió lo que tenía que suceder: disuel- 
ta la sociedad, los burgueses de pana- 
dería, secundados por elementos extra- 
ños al movimiento obrero, después de 
expulsar a los obreros adictos a la Fe- 
deración, de los establecimientos de tra- 
bajo y de boicotear a los significados 
propagandistas de los ideales de reden- 
ción, pactaron con una amarilla titulada 
Sociedad de Panaderos que tiene tanto 
de obrera como las que responden a las 
ideas y propósitos de Carlés, Lugones y 
compañía, 

Hasta aquí hablamos, «en particular, 
del gremio de panaderos, pero, es necesa- 
rio, asimismo referirnos a otros. 

El año pasado a raíz de la huelga ge- 
neral de protesta por el asesinato de los 
compañeros Sacco y Vanzetti, se organi- 
zaron diversos gremios: Albañiles, Mo- 
saístas, Metalúrgicos, Fideeros y algunos 
más, A solicitación de-.la Sociedad: de 
Ladrilleros, vino un delegado de la Pro- 
vincial, quien dió una serie de conferen- 
cias que fueron bien acogidas por el 
proletariado local y el público en gene- 
ral. Dado la aceptación que tuvieron di- 
chas conferencias y el entusiasmo que 
elias suscitaron, todo hacía prever un 
brillante porvenir para la agremiación 
obrera de Junin. Pero muy pronto hubi- 
mos de sufrir una decepción; poco tiem- 
po después, apenas si quedaban doce o 
trece entre todos los obreros organirza- 
dos de los diferentes gremios. Y a con- 
tinuación quedó el secretario de Oficios 
Varios únicamente. Este camarada hi- 
zoles repetidos llamados con el loable 
propósito de ilevar a cabo la reorgani- 
zación, pero todo resultó en vano; na- 
die respondió a los llamados. Y así, los 
trabajadores desorganizados quedaron 
incondicionalmente a merced de los capi- 
talistas y sus aliados, 

Ahora se sienten las consecuencias de 
la desorganización, pues las mejoras que 
los. obreros consiguieron ..mediante sus 


A 


RIAS do er asambleas | M8; 
A TIAESCIOA e RA cs ¿Tespectivas. sociedades - de "rebistencia y 
se efectúan t 1ós fas en su 1o- de bien planteadas y sostenidas luchas, ' 


pronto fuéronles arrebatadas por sus 
explotadores y, como es lógico, se ven 
en el trance de soportar toda clase de 
abusos, despotismos y vejaciones por 
parte de tales explotadores. 

Es en extremo lamentable que todo lo 
que acabamos de exponer pase en este 
pueblo, centro importante de población y 
de movimiento industrial, y esencialmen- 


F. OBRERA DEL CALZADO 
Se invita a los miembros de comisión 
y compañeros de afinidad a la reunión 
que se realizará el domingo 19, a las 9 
horas, en el local B. Mitre 3270, por 
eres asuntos que deben ser resueltos. 
EL SECRETARIO 


A, 0. C. DE BOCA Y BARRACAS 
Para el miércoles 22, a las 21 horas, 
en nuestro local, Gral. Hornos 1731, es- 
tán citados todos los componentes y 
simpatizantes de este Ateneo. 

Se ruega no faltar, por haber asuntos 
que requieren pronta solución y que a 
todos interesan. 

EL SECRETARIO 


OFICIOS VARIOS 
(Alejandro) 
CONVOCATORIA A ASAMBLEA 
GENERAL 

Compañeros, trabajadores en general 
y estibadores en particular: La comisión 
administrativa de esta sociedad, inter- 
pretando los anhelos de los trabajadores 
que son inicuamente explotados por la 
clase burguesa y cumpliendo los acuer- 
dos de su última reunión acordó convo- 
car a los obreros de esta localidad a una 
asamblea general para el sábado 18, a 
las 21 horas, en nuestro local social, 
para tratar el siguiente orden del día: 

Lectura del acta anterior. — Corres- 
pondencia, — Informe del delegado al 
X Congreso de la F. O. R. A. 

Compañeros: Si de verdad amas a los 
tuyos, si quieres más pan y mejor bie- 
nestar en tu hogar, acude a la organi- 
zación. En esta asamblea el delegado al 
Congreso os informará de los últimos 
acuerdos que han de marcar nuevos 
rumbos para la organiración de los tra- 
bajadores. 

Acudid, pues, a esta cita de honor, 
donde os esperamos . 

LA COMISION 


A. A. “SACCO Y VANZETH” 
(Villa Devoto) 

Para el sábado 18, a las 18 horas, se 
cita a sus componentes para deliberar 
un asunto de suma urgencia. Local de 
costumbre. 


EL SECRETARIO 


C. “JUVENTUD ESTUDIOSA” 

Cítase al grupo de jóvenes componen- 
tes o no de este Centro, a la reunión 
que tendrá lugar el domingo 19, a las 
9 horas, en Bmé, Mitre 3270,  * 

Se recomienda a los compañeros com- 
ponentes que sean puntuales, 

EL SECRETARIO 


BIBLIOTECA POPULAR 
CULTURA LIBERTARIA 
(Villa Urquiza) 
Se cita a la reunión del sábado 18, a 
las 21 horas, «en nuestro local social, 
¡ Mar Chiquita 4585. 
* Se pide concurrencia. 
EL SECRETARIO. 


1 
COMITE PRO PRESOS 


2d 
LAS 


mucha, por-esta razón los camaradas an- 
siosos de Juchar y propaga el ideal anar- 
quísta la han constituído. 

'Todo lo relacionado con la secretaría 
a nombre de Andrés Varela y la tesore. 
ría a nombre de Nicolás Eljanaya, 

NOTA— Todos los jueves reunión en 
nuestro local calle Florida N.o 2753, Va- 
lentín Alsina, a las 20,30 hs. 


SASTRES Y ANEXOS 
¿ (Jujuy) 

Este sindicato, fundado el 14 de mar- 
zo de 1928, con secretaría en Senador 
Pérez 139, en asamblea general renov; 
la comisión administrativa, siendo nom- 
brados los siguientes compañeros: 

Secretariy general: Gregorio Gallardo; 
de actas, Magdaleno Montenegro; tesore- 
ro, Jerónimo Sanjínez; vocales: Manuel 
Dabolos y Francisco Baldiviezo. Delega- 
dos al Consejo de la F. O. P. Jujeña: 
Manuel Quiroga y Víctor Leisaguía. De- 
legado al Comité pro Preso y Deporta- 
dos: Timoteo Vargas. 

EL SECRETARIO 


AVISO 
A los compañeros e instituciones, avi- 
» $0 que deberán téner en cuenta la nueva 
dirección, que es Moreno 825. 


Ramón MOYA 
Cruz del Eje. 


|A, A. “BANDERA DE COMBATE” 
CORDOBA 
Avisamos a los compañeros que tienen 
deudas con la secretaría de esta agrupa- 
ción, que si no solucionan sus compro- 
misos con la misma lo antes posible, se 
verá en la necesidad de “publicar sus 
nombres para que los demás compañe- 
ros los juzguen, 
Correspondencia y valores a Andrés 
Lampón, calle Esquiú 1004, 
F LA AGRUPACION 
NOTA. — Comunicamos al compañero 
Julio Díaz si puede venir por ésta al 
terminar el Congreso de la F. O. Re- 
gional Argentina, y para tal objeto debe 
avisarnos para preparar la propaganda. 


DE CORDOBA 

En Deán Funes, localidad de esta 
provincia, el 5 del corriente dejó de exis- 
tir el camarada. Miguel Llorens ,activo 
militante del movimiento obrero y an- 
arquista. La Agrupación “Bandera de 
Combate” de esta ciudad lo contaba co- 
mo uno de sus miembros. Los compañe- 
108 y amigos denge por enierados de su 
fallecimiento. 


Andrés LAMPON 


FUNCIONES Y 
CONFERENCIAS 


O. AGRICOLAS Y O, VARIOS 
; (Balcarce) . 
El 22 de agosto por la noche se 


“monólogo dramáti- 
co por un compañero; cantos Teyo. 
lucionarios, acompañados de guita. 
rra, por dos compañeros; recitación 
de una poesía dedicada a Radowitz. 
ki; conferencia por un compañero, 
sobre un tema de t 

En los entreactos la orquesta eje- 
cutará himnos revolucionarios. 

Precios de las localidades: Entra. 
da general, $ 1.— Menores de 10 
años, no pagan, 

(Salliqueló) 

Velada teatral, patrocinada por 
la sociedad del epígrafe, el jueves 23 
a las 21 horas, en el Teatro de la 
Sociedad Italiana. ; 

: la comedia en un acto, 

“Las dos joyas de la casa”. El dra. 
ma social ““La Justicia””, de J. Asni.. 
rrebeña y E. Navas, 


FEDERACION OBRERA LOCAY' 
(Avellaneda) 

Mitim a realizarse el jueves 23, a 
las 16.30 horas, en las calles Pavón 
y Mitre (Avellaneda), recordando 
el asesinato de Sacco y Vanzetti y 
pro libertad de Radowitzky. 

EL CONSEJO 


$. DE R. ESTIBADORES UNIDOS 
AUTONOMOS 
(Mar del Plata) 
Se pone en conocimiento de los 
compañeros que el domingo 19 se da 
una conferencia en el Puerto frente 
a la Farmacia Oceánica, - 
Esperamos que todos los compañe. 
ros concurran como un solo hombre 
sin recelo de que los vean los capata. 
ces y contratistas. . 


ee. 
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 í—A _  _ _Q_ ____—— 


Agentes y 
Paqueteros de 
LA PROTESTA 


LANUS 
Mariano González 
Pedro Bourel 4012 (lado Oeste) 
JUJUY 
T. M, Gutiérrez 
Senador Pérez 139 


EXTERIOR 
INTEVIDEO 


MO: 


,' Manuel Núñez. 00 


Maldonado 1134 a 
: CATAMARO 
José Peralta : 
Ayacucho 796 
EST. MOLINARI 


| 
José Vázquez 
efectuada el 28 de julio se renovó este! , 2 Velada es a beneficio, por par- | 
comité, recayendo en el camarada Ste- tes iguales, del Comité pro Presos y 

fani Julio el cargo de secretario y en de las instituciones que la auspician. ¡ Domingo Bosco . 


te obrero por lo tanto, donde sin gran cuales debe dirigirse toda corresponden- 


a nuestros medios y a nuestro ambien- 


encontrado la forma para contrarrestar 
te, por lo cual hemos dejado a su cri- 


terio: que dibuje de aquellos pasajes más 
horripilantes, los que le parezcan mejo- 
res; entre otros irá el panorama de 
aquella tierra maldita, en la celda a pan 
y agua, la muerte de Alarcón, los que se : 
ahorcan, el episodio de la malograda | 
fuga,. etc. 

Está de más decir que este cartel es ! 


y bloquear dicha zona, demostrando un 


amplio sentido de la lucha de clases que ; 


sostienen, intensificando todos los me-| 


dios para apresurar los acontecimientos | 


que no han de tardar en producirse, 
Esta convicción nace del hecho de que 
los recursos agotados por esta firma ex- 


más que nada para interesar a la gran Plotadora tienden a agotarse ante la de- 


esfuerzo es posible construir un poten- 
te y sólido baluarte de organización 
obrera inspirada y orientada en los 
principios del comunismo anarquista. 
Hay ambiente favorable y simpatía 


hacia el gremialismo de la F. O. R. A.' 
Todo es cuestión de agitar ese ambiente | 


y despertar las adormecidas conciencias 
y de los proletarios. Tenemos la convle- 
; ción de que no existe en ello mayor di- 
ficultad; con un poco de buena volun- 
tad ha de conseguirse, Es suficiente que 
un núcleo de compañeros amantes del 
movimiento obrero se ponga de acuerdo 
con el fin de trabajar en ese sentido. 

Manos a la obra, amigos. 

¡Viva la organización obrera de la'¡ 
F. O. Regional Argentina. : 
o UN LADRILLE 

Junín. 

NOTA. — En el presente suelto deci- *' 
' mos que aquí no hay gremio organiza- 


Antonio Saboretti el de tesorero, a los Tomás 3 TANDIL 
OBREROS PANADEROS Y o arque 

] A : 

cia, con la misma > o REPARTIDO DE PAN Casilla Correo 56 

| (San Martín) MORON 

| $. DE O. ESTIBADORES Función y conferencia, organiza- | 986 Barca 


| Puerty Mar del Plata da por la S. de O. Panaderos y Re- 


Spoaaniaas partidores de San Martín, a total 


Se avisa a todos los compañeros aman- 


masa que conoce poco o'nada el asunto | cidida y terminante voluntad de esta|do a excepción de ladrilleros, y ratifica- 


Radowitzky y los episodiós que relata el ' Federación en no tomar en cuenta ni en 


querido Simón, revelados en el grabado, 
serán de una mayor comprensión y cau- 
sarán más sensación y por ende serán 
de gran eficacia para la campaña. Este 
cartel, que deberá ser fijado en las pe 
redes de todas las localidades en donde 
haya un simpatizante de la libertad de 
Simón, costará de 2 a 3 centavos. 

Los compañeros e instituciones intere- 
sados pueden desde ya hacer pedidos, 
tanto para el exterior como para el in- 
terior, a Colón 333, Avellaneda, a nom- 
bre de Alfonso Escalada. 

EL CONSEJO PROVINCIAL 


ÚU. Chauffeurs 


ESTABLECIMIENTO KLOCKNER, 
DEFENSA 467 


consideración ningún arreglo que venga 
por intermedio del reaccionario Steven- 
son, inspector de la compañía, por creer- 
lo único responsable del actual estado de 
cosas. 

¡Viva la huelga! 


EL C. DE HUELGA 


S.Conductores 
de Carros 


(Sección Norte) 


Desde hace 15 días se hallan en huel- 
ga los conductores de Mariano Vidal, 
por haber éste desconocido el pliego de 
condiciones presentado por su personal. 

Pese a todas las maniobras realizadas 


mos esa afirmación, porque, si existe 
vna titulada Sociedad de O. Panaderos, 
ella nada tiene de parecido con una so- 
ciedad obrera auténtica. 


U. L. 


o 


ASAMBLEAS Y 
REUNIONES 


OBREROS PANADEROS 
Avellaneda 
Quedan invitados los compañeros Te- 
visadores de cuentas de ambas secciones 
que pasen a revisar los balances del co- 
mité pro presos de ambas entidades, el 
sábado 18, a las 15 horas, en Colón 333. 
EL SECRETARIO 


San Martín 910 
VENADO TUERTO 


q a ¡| Félix González 
tes de la organización que tengan mate-, Deneficio del Comité pro Presos Pa- y Ayacucho 156 
rial de propaganda y quieran deshacer- naderos de la Capital, a efectuarse Ay: "PERGAMINO 
de él, nos lo manden para la mesa de el miércoles 22, a las 20 horas, en el 
MORE ce od del Pesada efe Teatro Coliseo de. Santos Lugares. apnea! ET o 
pez. portuarios de Buenos Alres 5 A almacén Palma). 
tengan a bien enviarnos la dirección, Programa: Conferencia por un de- ké y » 
. pues tenemos interés en ponernos en co- legado de la F. O. Regional Argen- R. Ovied : 
municación con ellos, ¡ tina, — Hijos del Pueblo, por la or- | *- sa RIO CUARTO 
LA COMISION | questa. — La  compañerita M.E.|, . 0 
ALBAÑLES Y ANEXOS ¡Fernández recitará varias poesías. |?" 00 4 
Corendl Baile — Un cuadro de la localidad leva- SANTA FE ¡ 
Comunicamos a las sociedades obreras YÁ a escena el drama de E. Navas: Ricardo Corrales 
del país gero O os, .““El Imperio de la Fuerza”. — Ver- Chacabuco 387 
que en e ocalidad que efinitiva- , ñeri 
mente constituida la sociedad de resisten- ; E repr por la peras aca bra GUEMES 
cia de Obreros Ladrilleros, la que mo-'*+*- 5 ez, o0n acompai e Benito Maldonado 
mentáneamente se mantiene autónoma. | el guitarrista M. Arias. — Recita- Pedro €: lo 146 
Lucharemos por nuestra emancipación dos por el compañero Oscar Gon- o voFneja 
mea y Se ahí que nuestras tácticas ' »4]ez, 25 DE MAYO 
engan por fuerza, y quizás en un no . : Eduardo Martínez . 
muy lejano día, que encauzarse por el ' Precio de las localidades: Entrada Calle 31 y 15 4 
sistema verdaderamente federalista. , general, $ 1.— Palcos con 4 entra- CRÚZ DEL EJE 
Las sociedades y compañeros que pue- das, $ 5.— 
¡dan y quieran mandarnos material de A R, Moya 
propaganda, pera aer el ideal entre ' BIBLIOTECA “EL PORVENIR” General Roca 391 
nosotros, pueden hacerlo b: de ; £ AFI VIEJ 
Gino Filipuzzi, Barrio Ciunfrini, Coronel | (Villa María) .; e 


¡ Suárez, provincia de Buenos Aires, | 


Velada y conferencia por el cua- 
EL SECRETARIO ¡ 


dro filodramático ““El Porvenir””, el 
miércoles 22, a las 21 horas, en el 


Enrique Albornoz 1 
B. Perú — Prolong. La euades- 
MAR DEL PLATA 


salón “Coliseo”, a total beneficio de | José Gutiérrez 
| OFICIOS VARIOS la Biblioteca Fopular “El Porve-|— Mitre y Quitans S 
a i A : _|unir”, Se pondrá en escena el drama BAL 
' ciones que esta sociedad en su última re. | Social en 3 actos, de Engenio Navas, | Salvador Gómez p 


¡ unión acordó, en vista del estado de des- ¡| ““El Imperio de la Fuerza”. — ““Hi- 


No es la primera vez que la gerencia 
de esta casa sabe que la organización le' Dor el burgués, el personal sigue firme 
hace respetar el derecho de los trabaja-i en pie de guerra, 
dores y en esta nueva emergencia habrá! Se recomienda al proletariado en ge- 
que demostrarle una vez más, que no se; Meral, la debida solidaridad. 


C. DE RELACIONES DE LOS 


SINDICATOS FERROVIARIOS 
(Avellaneda) 
Se invita a los miembros de este Co- 


organización en que se encuentra el pro- 
letariado local, comunicar que se absten- 


nega con los trabajadores como quiere 


LA COMISION 


mité a la reunión que se realizará hoy 5€S Y camaradas sabrán interpretar esta 


hacer con el opreró chauffenys despedido 
pues tendrá que admitirlo y pese a €l 
y a todos los reaccionarios que repre- 
senta tendrán que reconocer la a 

por que es aprobada por los obreros or-!«: A 
ganizados que les ponen límite a los ca- ERA pl dr os 

prichos de estos déspotas. 


Un volumen de 350 págs., $ 1.50 


Por estar en conflicto con esta orga-¡ La falsa redención. — $ 0.10 
mización los taxis: 7377, 7345 y 904 que; La dictadura de la burguesía. —$0.10 
guardan en este garage se invita a to.| La patria de los ricos. — $ 0.10. 
dos los compañeros que guardan en el| La podredumbre parlamentaria.—S$ 0.10 
mismo, para informarles las medidas que La moral oficial y... la otra, $0.10 
se resolverán tomar en la próxima re-| La mujer, — $ 0.10 
unión del día 15 del corriente a las 21| El niño — $ 0.10. 
horas. Para bien de los mismog compa-| Las familias numerosas. — $ 0.10 
ñieros, desde ya les informamos que si Los oficios odiosos. — $ 0.10 
no concurren, la comisión resolverá las Jas fuerzas de la revolución. — $ 0.10 
medidas a seguir con los dueños de es-!| Lu conmoción revolucionaria. — $ 0.10 
tos autos. p2e verdadera redención. — $0.10 


GARAGE “CHILE” 


sábado, a las 17 horas, en García 348, | 
Piñeyro. 


EL SECRETARIO. 


OBREROS LADRILLEROS 
ASAMBLEA Y CONFERENCIA 
DE CARACTER IDEOLOGICO ¡ 
Se convoca al gremio en general para 


tratar asuntos relacionados con la orga- Camilo A. Ruíz, calle Río del Uruguay 


nización, para el jueves 23, a las 8 ho-¡N-0 800, 


1as, con la siguiente orden del día: 

Correspondencia, — Lectura del acta 
anterior. — Lectura de] balance. — ¿Se 
cree conveniente confeccionar un pliego 
de condiciones? — Asuntos varios. 


También quedan invitados los compa- ¡lidad han creído de 


ñeros simpatizantes de la F. O. R. A. | 
y lectores de este diario a prestar su; 
concurso a nuestro acto, que se reali- 


zará en la calle Laprida e Ing. E. Mitre | cos entre el pueblo trabajador. 


(ocal social). 
LA COMISION 


organización forista y la necesidad es ¡ 


¡jos del Pueblo”, por la orquesta. — 


actos, de E. Navas e 1. Aguirrebeña, 


Calle 6, núm. 695, 


- ¡El chistoso juguete cómico en un| Valentín Calvo e 
| no cb sl bre ae ca acto: ““Las dos Lolas”. Chacabuco 501 
| colocarlas. Esperamos que las institucio- | Precio de las entradas: Hombres, RESISTENCIA 
$ 1.— Señoras y señoritas, 0.80. | Crecencio Córdoba 
resolución, La comision | Camaradas, trabajadores: Concn- Lavalle 121 
¡ rrid a este acto con vuestra familia, BAHIA BLANCA 
cumpliendo con vuestro deber de Dámaso del Campo Es 
S. DE 0. -ESTIBADORES hombres conscientes. Pueyrredón 471 
Venado Tuerto 3 CHACABUCO 
En lo sucesivo toda correspondencia | MOZOS, COCINEROS Y ANEXOS|R. Muñoz 
debe ser dirigida al nuevo secretario, (Tandil) Maipú 63 
En el Teatro Cervantes, el jueves SAN RAFAEL 
EL SECRETARIO ¡ 23, a las 21 horas, se efectuará una | Santiago Bueno 
velada artística y conferencia a be- Poste Restante 
OFICIOS VARIOS neficio de la sociedad de Mozos, Co- NECOCHEA 
e: RN 0 0 rm da toca. | Gneros y A. y conmemorando el] Juan Infantino 
0 DO a Slercsidaa Primer aniversario del asesinato de Primera Junta 251 
constituir esta sociedad para poder so-' 105 mártires de Boston: Sacco y RIO GALLEGOS 
frenar la soberbia burguesa y al mismo! Vanzetti. Casimiro Alvarez 
tiempo propagar los principios anárqui- Programa: El diálogo “' Entre] BRAGADO : 
Como en esta localidad no existe una: Y CUmas”; el drama social en tres] JOsé Medina, e 
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